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本書をよくお読みの上、 
カメラをお使いください。 


■付属品一覧 

-充電式バッテリー NP -9 已 （1 個) 

み 


. 専用レンズキャップ （1 式) 



• バッテリーチャージヤー 
巨 C -6 已 N (1 式） 



-専用 US 目ケーブル （1 本) 



•シヨルタ’ーストラップ （ 1本） -使用説明書体書) 

-保証書 （1 部） 


























L 本書について 


この使用説明書の下のページを開くと、 

お探しの情報び簡単に見つかるよラになっています。 


1 目次 1 

f P .4 

II トラブルシユーティシグ / FAQ み 

RJ 26 1 

カメラの主な機能び使用説明書のどこに記載されているかを 
知りたいとさに参照してください。目次を見ると、使用説明 
書全体の流れびつかめます。 

カメラの動作びおかしいとさ、思い通りの写真び撮れないと 
さなどの原因と対処法を紹介しています。 

1 警告表示 ■ 

► P 逸 136 

1 1 各撮影モードで使用できる機能について吟 

即4可 1 


画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。 撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて 

記載しています。 

陵引_今 PjJ 曰0 I 

用語や項目名をちとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 

索引は五十音順になっています。 

、使用可能なメモリーカードについて 

このカメラでは、市販の SD メモ U —カード、 SDHC メモ U —カード、 SDXC メモ U —カードをお使いになれます。本書で 
は、これらのカードを「メモ U —カード」と表記します。 

、•カメラのお手入れについて 

長くご愛用いただくために、カメラをご使用になった後は次のよラにお手入れすることをおすすめします。 

-カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のをの 
をかけないでください。変質、変形したり、塗料びはげるなどの原因になります。特にカメラ本体の革については変色の原 
因になる場合びあります。 

-カメラ本体に液体び付着した場合は、すぐに乾いた柔らかい布などでふさとってください。 

本書で使われている記号について 

丘]:カメラを使用するとさ、故障などを防ぐためにを意していたださたいことを記載しています。 

4r :実際に操作するとさに確認していたださたいことを記載しています。 

嗎：カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。 

画面のイラストについて 

本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。 
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カメラをお使いになる前に 

本書について . 

g 次 . 

各部の名称 . 

セレクターボタン . 

画面の表示 . 


付属品を取り付ける . 

バッテリーを充電する . 

バッテリーを入れる . 

メモリーカードを入れる . 

電源をオンにする/オフにする 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 

P プ□グラム . 

S シャッター優先.… 

A 絞り優先 . 

M マニュアル . 

C 1/ C 2/ C 3 カスタム 


旧次 


使用する言語と曰時を設定する . 

. 23 

1基本的な撮影と再生 

241 

J 取影す〇 . 

. 24 

撮影した画像を見る . 

. 28 

1モードを切り換えて撮影する 

291 
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EXR (プレミアム EXR 才ート/ 

EXR 優先モード) . 34 

〇才ート . 36 

Adv •アドバンストモード . 36 

SP シーンポジション . 39 

AF/AE □ック撮影する . 41 

AE □ック撮影する /AF □ック撮影する . 42 

AE □ック撮影 . 42 

AF □ック撮影 . 42 

A 近距離撮影する（マク □/ スーパーマク □)...... 43 

ちフラッシュ撮影する（スーパー i フラッシュ）....44 

0セルフタイマー撮影 . 46 

連続撮影する（連写/ブラケティング） . 47 

な連写 . 48 

を j 前後撮り連写 . 48 

を AE ブラケティング . 已日 

國 IS 日ブラケティング . 已〇 

國フィルムシミュレーション目 KT . 已〇 

画ダイナミックレンジ巳 KT . 已〇 

因画像の明るさを変える（露出補正） . 曰1 

明るさの測定方法を変える（測光モード） . 曰2 

ピント合わせの方法を変える（フオーカスモード）曰3 
ピントを合わせるエリアを変える 

(AF エ U ア選択） . 曰6 

感度を変更する （ISO 感度） . 已7 


















































ホワイトバランスを変更する . 

フアンクシヨン （ Fn 1/ Fn 2) ボタンを使う 

回顔キレイナビを使った撮影 . 

顔と個人情報を登録する（回個人認識). 
RAW 画像を撮影する . 


いろいろな再生 


1コマ再生する . 

連写画像の再生 . 

★お気に入りを設定する . 

再生 ズーム . 

マルチ再生する . 

m 画像を消去する . 

1コマ消去 . 

複数指定消去 . 

全コマ消去 . 

撮影時の詳細情報を確認する . 

国ピクチャーサーチ . 

四フオトブックアシスト . 

フオトブックを作成する . 

作成したフオトブックを見る . 

作成したフオトブックを編集/削除する 

パノラマを再生する . 

ノ く ノラマ再生時の操作ち法について ........ 


目次 


1動画の撮影と再生 

7巧 

巧動画を撮影する . 

. 7已 ■ 


動画の画像サイズを変更するには . 76 

因動画を再生する . 77 

動画再生時の操作ち法について . 77 


1 画像をテレビで見る 

78 1 

テレビに接続する . 

. 78 

1 画像をパソコンに転送する 

801 


パソコンと接続する . 80 

Windows にソフトウエア 

「 MyFine 円 X Studio 」 をインス!ルする ........ 80 

Macintosh にソフトウエア 

「 Fine 円 xViewer 」 をインス I ルする . 83 

カメラとパソコンを接続する . 8已 


画像をプリントする 


プリンターにカメラをつないでプリントする . 87 

プ U ンターに接続する . 87 

その場で選んでプ U ントする . 87 

プ U ント予約した設定でプ U ントする . 88 

プリント サービス 店でプリントする 

(お店プリント） . 90 

プリントする画像を指定する 

(凸プリント予約 ( DP 0 F )). 91 


■ 
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目次 


メニューを便いこなず 


撮影の設定を変える一撮影メニュー . 93 

撮影メニューの使いち . 93 

撮影メニューー覽 . 93 


囚 EXR モード. 

囚 Adv . モード ..... 
囚シーン選択 ........ 

画感度 . 

回画像サイズ ........ 

回画質モード ........ 


B ダイナミックレンジ . 9已 

巧フィルムシミュレーション . 9已 

m ホワイトバランスシフト . 96 

b カラー . 96 

E3 シャープネス . 96 

10■八イライト!-ーン . 96 

H ■シャドウトーン . 96 


囲ノイズ U ダクシヨン . 96 

囚超解像ズーム . 97 

圆インテ IJ ジェントブレ防止 . 97 

回顔キレイナビ . 97 

团 AF モ ーK. 97 

回個人認識設定 . 97 

巧動画モード . 98 

m 動画中静止画撮影 . 98 

巧フラッシュ . 98 
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四外部フラッシュ . 99 

四カスタムモード保を . 99 

回カスタム撮影画面 . 100 

再生の設定を変える一再生メニュー . 101 

再生メニューの使いち . 101 

再生メニューー覽 . 101 

四フォトブックアシスト . 101 

固ピクチャーサーチ . 101 

圖消去 . 101 

圆アップ□ー ド先設定 . 102 

圆スライドシヨー . 103 

圆 RAW 現像 . 103 

因赤目補正 . 10已 

巧プ□テクト . 10已 

田卜 U ミング . 106 

因 U サイズ . 107 

因画像回転 . 107 

H 画像コピー . 108 

回ボイスメモ . 109 

回認識情報削除 . 110 

凸プ U ン h 予約 (DP0F). 110 

因表示比率 . 110 

カメラの設定を変えるーセットアップメニュー111 

セットアップメニューの使いち . 111 

セットアップメニュ-覽 . 111 

回日時設定 . 111 

四世界時計 . 111 























































目次 
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B 配色設定 . 

U 撮影ガイド表示.... 

S ビデオ出力 . 
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別売アクセサリー . 

別売アクセヴ U —一覧 



トラブルシューティング / FAQ . 12目 

警告表示 . 136 

メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数/ 

記録時間 . 140 

各撮影モードで使用でさる機能について . 141 

主な仕様 . 14已 

索引 . 1已〇 

ソフトウエアのお問い合わせについて . 1已3 

アフターサービスについて . 1 曰 4 


因言語/ LANG. 112 

四マナーモード . 112 

囚 U セッ h. 112 

旧フオーマット . 112 

回撮影画像表示 . 113 

國コマ NO. 113 

西操作音量 . 114 

回]シャッター音量 . 114 

函シャッター音 . 114 

四再生音量 . 114 

囚モニター明るさ . 114 

固モニター晴天モード . 114 

圃 EVF/LCD 表示 . 114 

m 自動電源日 FF.]] 已 

店！クイック起動 .]] 已 

团 Fn ボタン設定 . 115 

D ブレ防止モード .]] 己 

因赤目補正 . 116 

因 AF 補助光 . 116 

画 AE/AF-L0CK 設定 . 116 

圓 AE/AF-L0CK 機能選択 . 116 

■ RAW. 116 

G3 フオーカスチてック . 117 

因！フオーカス IJ ング . 117 

囚フレーミングガイド . 117 

巧色空間 . 118 

因処理前画像記録 . 118 


カメラで使えるアクセサリー 119 
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L 各部の名称 


使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページを参照してください。 


は 

じ 

め 

に 



—コマンドダイヤル ........ 3 日、 3]、32 


I モードダイヤル . 29 

ホットシュー . 99. 119 

AF 補助光ランプ . 116 

セルフタイマーランプ . 46 

レンズ . 14 已 

ON/OFF (電源）スイッチ . 22 

シャッターボタン . 26 

因（露出補正）ボタン . 己] 

な（連写）ボタン . 47 


I ス□ットカバー . 19 

ストラップ取り付け部 . 14 

Fn 1 (ファンクション！）ボタン.. .6 日 

メモ U —力ードス□ット . 19 

フラッシュ . 44 

マイク (L/R). 76 

i (フラッシュポップアップ） 

ボタン . 44 

スピーカー . 77、109 

端テカノく一 . 7 吕、 8 已、吕 7 



フオーカスモード切換レバー ........ 已 3 

フオーカス U ング . 已 4 

ズームリング . 2已 

A/V OUT (音声/映像出力）端テ 

. 78 

HDMI Mini 端テ . 78 

USB Mini 端テ . 8 已、 87 

外部マイク端テ . 119 
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各部の名称 


使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページを参照してください。 



I 液晶モニター ( LCD ). 1日、]] 

三脚用ねじ穴 

バッテ U —カバー . 17 

視度調節ダイヤル . 10 

EVF/LCD (ファインダー/モニター 

切り換え）ボタン . 10 

インジケーターランプ . 27 

因厢生）ボタン ...... 22、28、6已 

AE ボタン . 已2 

みな広大）ボタン . 66 


I AF ボタン . 已目 

み（縮ル）ボタン . 66 

ISO ボタン . 已7 

info ボタン . 70 

WB ボタン . 已8 

i (消去）ボタン . 28 

液晶ファインダーに VF ). 10 

アイセンサー . 10 

• (動画撮影）ボタン . 7已 

AE/AF LOCK ボタン . 42、已已 



I セレクターボタン（▲、▼、◄、 

Imenu / ok ). 

I RAW ボタン . 

| disp/back (表示/戻る）ボタン 
. 12、 


はじめに 
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各部の名称 


セレクターボタン 

セレクターボタンは、上下左ち（▲、▼、◄、 ►) 
のボタンと中央にある MENU (メニュー) /0K ボタンを 
押して操作します。 



①上に移動 

Fn 2 (フアンクシヨン 2) ボタン (P.60) / 

⑨左に移動 

A (マクロ）ボタン (P.43) 

③ 下に移動 

0 (セルフタイマー）ボタン (P.46) 

④ ちに移動 

ち（フラッシュ）ボタン (P.44) 

⑥ MENU (メニュ ー)/0K ボタン （P.23、93、101、l 1 1) 


■はじめに 
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•• EVF / LCD ①切り換えについて 


EVF / LO ) ボタンを押すごと 
に、画面の表示び「液晶ファ 
インダーに VF )」、 「液晶モ 
ニター （ LCD )」、 「自動」に 
切り換わります。 



「自動」に設定されているとさは、液晶ファインダーに目を 
近づけると液晶ファインダーに表示び自動的に切り換わりま 
す。目を離すと液晶モニターに表示び戻ります。 


-メガネをかけていたり、 
カメラの構えちによって 
は、アイセンサーび反応 
しない場合びあります。 



アイセンサー 


ファインダー ( EVF ) 内 
の AF フレームび見えにく 
いとさは、視度調節ダイ 
ヤルで調整してください。 


聞 


議 

b 



視度調節ダイヤル 


•• 撮影時のボタン □ ックについて 

MENU /0 K ボタンを長押しすると、画面にがび表示され、 
セレクターボタンの上下左ちに割り当てられている機能 
( Fn 2/ フラッシュ/セルフタイマー/マクロ）と RAW ボタ 
ンび使用でさなくなります。撮影時に誤って操作してしま 
うことを防ぎたいときに使用してください。再度、 MENU / 
OK ボタンを長押しすると、□ックは解除されます。 











































各部の名称 


画面の表示 


撮影時および再生時には、画面に次の情報び表示されます。 


■ 静止画撮影時 



■Cl はメモ U —力ードびカメラに入ってい 
ないとさに、撮影した画像びカメラの内蔵 
メモ U —に記録されることを示します。 


■再生時 




困®因⑥®] 


•敎5 YouTube 

が 


画巧お苗曲 100-0001-^ 

一* < z ) 


田 4:3F 


2050.12 .31 10:00 AM 


1/1000 F2.8 因 +I 1/3 IS。 400 


SEE—(8) 

廚ーイを 



^フツソユ . 44 

マクロ（近距離) . 43 

セルフタイマー . 46 

連写モード . 47 

インテ U ジェントブレ防止 

. 3已、97 

ホワイトバランス . 已8 

フィルムシミュレーション.. .9 已 

ダイナミックレンジ . 9已 

内蔵メモ U —* 

撮影可能枚数 . 140 

画像サイズ-画質モード ..... 94 
温度警告.……22、131、136 

手ブレ警告 . 4已、136 

電子水準器 . 100 

ブレ防止 . 11已 


お気に入り . 

. 6已 

顔キレイナビ . 

..61、97 

赤目補正 . 

. 116 

ぼかしコント□ール、 


連写重ね撮り . 

. 38 

ぐるつとパノラマ36日 


..36、74 

コマ NO . 

. 113 

プレゼント . 

. 6已 


17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


モニター晴天モード . 12 

マナーモード . 27、112 

バッテ U —残量表示 . 22 

旧0感度 . 已7、94 

絞0値 . 3]、32 

AE □ック . 42 

シャッタースピード.… 31、32 

測光モード . 52 

撮影モード . 29 

マニュアル フォー カス . 已3 

露出補正インジケーター/ 

露出インジケーター.…32、已] 

ヒストグラム . 13 

AF フレーム . 41 

AF 警告 . 26、136 

超解像ズーム . 97 


8 

9 

10 


ダイナミックレンジ . 9已 

EXR モード . 34 

再生モード . 28、6已 


11 

12 

13 


美肌モード . 39 

アップ□ー ド先設定 . 102 

フォトブックアシスト . 72 


14 


ボイスメモ 


109 


15 


プ U ント予約 


91 


16 


プ□テクト 


] 〇已 












































































各部の名称 


■画面の表示切り換え 

DISP / BACK ボタンを押すごとに、画面の表示び切り換 
わります。 

• 撮影時（液晶モニター） 


因' 

'匈 

100 

目 

回 

I 

I + + + + 1 

田 F 

SEU 

田 r 

鮮 

口 1/2000 f 5.6 

IS ミ00 



INFO 画面 


スタンダード 



カスタム 


情報表示なし 


の 

INF 日画面のとさ、カメラの操作によっては、スタンダードに 
切り換わることびあります。 


■はじめに 
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-撮影時（液晶ファインダー) 



スタンダード 情報表示なし 




カスタム 


>♦カスタム表示について 

撮影メニューの回 カスタム 撮影 画面 （一1日日ページ）で表示 
したい項目を選択でさます。 

•• モニター晴天モードについて 

晴天の野外など、光の反射や映り込みびを<液晶画面び見 
にくい時に、 EVF/LCD ボタンを長押しするとモニター晴天 
モードになり、画面び見やすくなります。モニター晴天モー 
ドは、セットアップメニューの 固モニター晴天モード 
(一] ] 4ページ）でち設定でさます。 
































•再を時 


100-0001 

★★★ 

田 3:2F 

20 加 .12.3110:00 AM 

今 


因 1/1000 F4.5 12-1 % '"200 





の高輝度警告 

詳細情報表示のとさ、露出オーバーで 
白とびした箇所は、黒く点滅して表示 
されます。 



各部の名称 


A ♦ヒストグラム表示について 

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸：明るさ/ 
縦軸；ピクセル数）に表したちのです。 

IIP^ 

シャドー 八イライト 

適正露出の場合： 全体的にピクセル 
の数びをく、山なりに分布します。 


露出オーバーの場合： 八イライトの 

ピクセル数び多く、ちに偏ります。 


露出アンダーの場合： シャドーの 

ピクセル数びをく、左に偏ります。 


の 

被写体によってグラフ形状は異なります。 



はじめに 
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•場琴夕窜喝 

I 付属品を巧り付ける 


■ショルダーストラップ 

ショルダーストラップは、次のようにカメラのスト 
ラップ取り付け部 （2 箇所）に取り付けます。 




の 

ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラび落下する 
おそれびありますので、しっかりと取り付けてください。 

■ レンズキャップ 

レンズキャップの取り付けや 
取り外しは、レンズキャップ 
装着レバーを押し込みなびら 
行ってください。 



■ —1 
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レンズキャップをなくさないよラに、付属のひちをレ 
ンズキャップの穴に通して（①）、ストラップに結ん 
でおく（③）ことをおすすめします。 



■ レンズフード 

レンズフードを回し、カメラに取り付けます。 




「カチッ」とはまるまで、レンズフードを回してください。 






lyv ッテリ-を巧電する 


ご購入時にはバッテ IJ 一は充電されていません。カメ 
ラをお使いになる前に付属のバッテ U —チャージャー 
でバッテ IJ 一を充電して < ださい。 


• お客様びお使いのバッテリーは NP -95 でず。 

• 巧電時間については、149ぺージをご確認ください。 


n バッテリーをバッテリーチャージャーに取り 
付けます。 

©①©表示にしたびって、下図の方向で正し< 
セツトして < ださい。 



難お- 


の 

充電時は付属のアダプターを装着 
してください（付属のバッテ U 
チャージャーは、工場出荷時にア 
ダプターび装着された状態になつ 
ています)。 



アダプター 


H 電源プラグを屋内のコンセントに差し込みま 
す。 

充電ランプび点灯して、充電を開始します。 


A ♦巧電ランプの表示 

充電ランプの表示により、バッテ U —の状態を確認でさま 
す。 


巧電 

ランプ 

バッテリー 
の状態 

対処 

消灯 

バッテ U - 
未装着 

充電するバッテ U —を装着してく 
ださい 

フル充電 
(充電終了） 

バッテ U —をバッテ U —チャー 
ジャーから取り外してください 

点灯 

充電中 

— 

点滅 

バッテ U - 
異常 

電源プラグをコンセントから抜 
さ、バッテ U —をバッテリー 
チャージャーから取り外してくだ 
さい 


P 充電が終了すると、充電ランプは消好します。 


■撮影の準備 


1已 






























バッテ IJ 一を充電する 


の 

-同捆されている バッテ U —チャージャーは電源電圧 （1 日日〜 24 日 V )電源周波数（已 日/ 6 日 Hz ) の地域で使用でさます。ただ 
し、地域により電源コンセント形状び異なりますので必要に応じ、あらかじめ最適な変換プラグアダプターの安全性をお確か 
めの上ご用意ください。詳しくは旅行代理店などにご相談ください。 

• 工場出荷時にバッテ IJ 一はフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。 

-バッテ U —にラベルなどをはらないでくださし、カメラから取り出せなくなることびあります。 

•バッテ U —の端テ同±を接触（ショート）させないでください。発熱して危険です。 

•バッテ U —についてのごミち意は「お取り扱いにごミち意ください」（一] 2] ページ）を参照してください。 

-必ず専用の充電式バッテ U —をお使いください。弊社専用品外の充電式バッテ U —をお使いになると故障の原因になること 
びあります。 

-外装ラベルを破ったり、はびしたりしないでください。 

•バッテ U - は使わなくてち少しずつ放電しています。撮影の直前 （1 〜2曰前）には、バッテ U - を充電してください。 

• 使用でさる時間び著しく短くなったとさは、バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い巧めください。 

• バッテ U —チャージャーを使用しないとさは、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

•充電前に、バッテ U —の端テのミちれを乾いたされいな布などで拭いて<ださい。端テびミちれていると、充電でさないことびあ 
ります。 

-低温時は充電時間び長くなることびあります。 


■ 画の準備 
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バッテリーを入れる 


n □ック歷ツマミをス 
""ライドさせて、バツテ 
リーカパーを開けます。 




の 

-カメラの電源びオンになっているとさは、バッテリー 
カバーを開けないでください。画像ファイルやメモ 
U —力ードび壊れることびあります。 

•バッテ U —カノ く一に無理な力を加えないでください。 


バッテリーを入れます。 


•図のように、金色の端バッテリー指標 
テを下にして、指標（矢 
印）の位置びカメラ内 
部のイラストと合うよ 
うに確認してください。 


• バッテ IJ 一取り外しつまみをバッテ U —で押す 
ようにして、パッテ U —を入れます。 

•バッテ IJ 一びバッテ U —取り外しつまみ（オレ 
ンジ色）で固定されていることを確認してくだ 
さい。 

の 

• バッテ U —の向さを間違えると、カメラび破損する恐 
れびあります。正しい向さで挿入してください。 
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バッテ IJ 一を入れる 


旦バッテリ-カバ-を 
閉めます。 


カチッと音びするまで、バッテ U —カバーを押し 
込んで < ださい。 

の 

-バッテリーカバーび閉まらないときは、無理に閉めずにバッ 
テリーの挿入方向を確認してください。 



■ —1 
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、バッテリーを取り出ずときは 

カメラの電源をオフにしてから 

J 腳 

バッテ U —カバーを開け、バッテ 

U —取り外しつまみを指で動かし / 


て□ックを外してください。 0 

冶^^ 

\ 


1 V /夕^ 

バッテリー取り外しつまみ 











L メモリーカー ドを入れる 


撮影した画像は、内蔵メモ IJ 一または市販の SD / 
SDHC/SDXC メモ U —力ードのどちらかに記録され 
ます。 



n メモリ-力-ドを人れます。 

tg 図のように正しい向きで「カチッ」と音（感触） 
びするまで、メモ IJ ーカードを確実に奥まで差し 
みます。 



の 

メモ U —力ードの向さび正しいことを確認してくださ 
し、。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないで 
ください。メモ U - 力ードび正しく入っていないと、撮 
影された画像は内蔵メモ U — （ ICI と画面に表示されま 
す）に記録されます。 

Q ス日、ソトカ A ’- を閉め 
ます。 


、メモリーカードを取り出ずときは 

カメラの電源をオフにしてからス 
□ット カバーを開けます。メモリー 
カードを指で押し込み、ゆっくり 
指を戻すと、□ックび外れて取り 
出せます。 

の 

メモ U —カードを取り出すとさに、押し込んだ指を急に放 
すと、メモ U —カードび飛び出すことびあります。指は詩 
かに放してください。 




■撮影の準備 
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メモ u —カードを入れる 


■使用可能なメモリーカード 

• このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC/SDXC メモ U —カードの使用をおすすめします。 

•HD 動画、八イスピード動画を撮影するときは、 class ® 上の メモ IJ ー カードをご使用ください。 

• 今後の対応メモ U —力ードについては、富±フイルムのホームページに掲載しています。詳しくは http:// 
fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html を参照してください。その他のメモ U— 力一 
ドについては、 動作保証しておりません。また、 xD- ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応して 
いません。 

の 

•メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出した 
りしないでください。カード損傷の原因になることびありまず。 

• SD / SDHC/SDXC メモ U —カードをカメラで記録、消去するとさは、書さ込み禁止スイッ 
チの□ックを解除してください。書さ込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画 
像の記録や消去、カードのフォーマツトびでさなくなります。 


書 さ込み禁止スイッチ 

未使用の SD / SDHC/SDXC メモ U — 力ードや、パソコンやその他の機器で使用した SD / SDHC/SDXC メモ U — 力ードは、 
必ずカメラでフオーマッ ト（一] ] 2ページ）してからご使用ください。 

メモ U —力ードはルさいため、乳幼児び誤って飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 
万び 一、 乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

外形寸法び SD メモ U —力ード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使ラと、まれに抜けなくな 
ることびあります。その場合、無理に抜こうとすると故障につなびりますので、冨±フイルム修理サービスセンターに修理を 
ご依頼ください。 



■ —1 
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メモ u —カードを入れる 


• メモ U —カードにラベルなどをはらないでください。はびれたラベルび、カメラの誤動作の原因になることびあります。 

• SD メモ U —カードの種類によっては、動画の記録び中断されることびあります。 

•カメラを修理すると、内蔵メモ IJ 一のデータび消えたり、壊れたりすることびあります。また、修理技術者び、修理中に内蔵 
メモリーの画像を見ることびあります。 

• カメラでメモ U —カードや内蔵メモ U —をフオーマットすると、画像を保存するフオルダび作られます。このフオルダの名前 
を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または名前変更 
をしないでください。メモ U —カードや内蔵メモ U —内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像の編集や名前変 
要をするとさは、カメラの才 U ジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピーした画像で編集や 
名前変更をしてください。 


■撮影の準備 
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電源をオンにずる/オフにする 


電源スイッチを ON に合わせると、電源びオンになり 
ます。 OFF に合わせると、電源びオフになります。 



嗎撮影と再生の切り換え 

• 撮影中に因(再生）ボタンを押すと、再生モードになります。 
•再生中にシャッターボタンを押すか、または因（再生）ボ 
タンを押すと、撮影モードになります。 


■ —1 
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嗎自動電源 OFF 

一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源び才 
フになります。セットアップメニューの团自動電源 OFF 卜11已 
ページ）では、自動的に電源びオフになるまでの時間を設定 
でさます。電源を入れ直すには、いったん電源スイッチを OFF 
に合わせ、再度 ON に合わせます。 


■バッテリー残量 


表示 

意味 

(白点灯） 

バッテ U —の残量は十分にあります。 

(白点灯） 

バッテ IJ 一の残量は約半分し U 下です。 

C 3 (赤点灯） 

バッテ U —の残量び不足しています。でさる 
だけ早く充電してください。 

CD (ホ点滅） 

バッテ1」一残量びありません。カメラの電源を 
オフにして、バッテ U —を充電してください。 


温度保護機能について 

カメラやバッテ U —の温度び上昇すると、カメラを保護す 
るために自動的に電源びオフになる場合びあります。温度 
警告び表示された場合は、画像にノイズび多くなる可能性 
びあります。一度、電源をオフにし、しばらくたってから 
ご使用ください（一] 36ページ)。 
























L 使用する言語と曰時を設定する 


ご購入後初めて電源をオンにしたとさは、使用する言 
語や曰時などび設定されていません。次の手順で使用 
する言語や日時などの初期設定を行います。 


言語や曰時の設定をやり直したい場合は、「セッ ト アップ 
メニユーの使い方」(-111ぺージ）で回 日時 設定 または 
因 言語/ LANG . を選んだあとに、似下の手順で設定でさま 
す。 


n 電源をオンにします。 

言語設定画面び表示されます。 


己 

曰 


使用する言語を選び、 MENU / OK ボタンを巧し 
ます。 

言語び設定され、曰時設定画面び表示されます。 



年月日の並び順を設定します。 

▲ ▼ で年月曰の並び順を選びます。 



0年、月、曰、時、分を設定します。 

◄ ►で設定する項目（年、月、日、 
時、分）を選び、▲▼で設定する数 
字を選びます。 


く、 へ 



日 


MENU / OK ボタンを押します。 

設定び終了して、撮影を開始でさま 
す。 


嗎カメラの時計 

バッテ U —を取り外してしばらく保管すると、設定した内容 
びク U アされる場合びあります。その場合は、初期設定の設 
定画面び表示されますので、再設定してください。 

設定のスキップ 

DISP / BACK ボタンを押して、設定をスキップできます。ス 
キップした設定は、次にカメラを起動したとさに、再度、 
設定画面び表示されます。 


■撮影の準備 
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器ミ.き本均夕喷が年 


■撮該ずる 

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 

P カメラの電源をオンにして、モードダイヤルを EXR に合わせると、^の撮影画面が表示されます。 

〜シーンアイコン（一34ぺージ） 

カメラび認識した最適なシーンのシーンアイコンび表示されます。 



••並]ァィコン 

カメラび最適なシーンを認識するため、人物を常に検出し続けることを表すアイコンです。 


シャッターボタン半押し時に、優先される EXR モードアイコンび表示されます （一 3已ページ)。 


■基畜な撮影と再生 
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H カメラを構えます。 

•手ブレを防ぐため、脇を 
しめ、カメラを両手で 
しっかりと持ってくださ 
い。 

• レンズやフラッシュに 
指などびかかると、ピン 
ぼけや暗い写真になる 
ことびあります。ごま意 
<ださい。 



n 構図を決めます。 

ズ-ム I 」ングを回して、綱を調整します。 


撮影する 


A ♦ズームを使うには 

ズーム U ングを回すと、ズームび作動して被写体の大ささ 
を変えることびでさます。 

広い範囲を写したいとさは左方向、被写体を大さ<写した 
いとさはち方向に、ズーム U ングを回してください。ズー 
ム操作中は、画面にズームバーび表示されます。 


戸ち、 

Killllllllllllllllllllll'M 

11111111 町 111111111111111111 

J ； ズーム U ング 

化 I 


I ズームバー 




■蒙質撮影と再生 
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撮影する 


シャツ ターボタンを半押しし 
て、被写体にピントを合わせ 
ます。 


ピントび合ったとき 

ピピッと音び鳴り、インジケーターランプび緑色 
に点好します。 

ピントび合わないとき 

赤色の AF フレームと？ AF び画面に表示され、 
インジケーターランプび緑色点滅します。構図を 
変えるか、 AF / AE □ックを使ってください卜41 
ぺージ)。 

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音び発生 
します。 

シャッターボタンを半押し 
したまま、さ S に深く押し 
込みます（全押しします)。 

写真び撮影されます。 




口 


日 


基本的な撮影と再生 
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>♦シャッターボタンの半巧しと全巧しについて 

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさない 
でいることを「シャッターボタンを半押しする」といいま 
す。半押しすると、ピントと明るさびミ夫まります。 

指をはなさずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写 
真を撮影でさます。シャッターボタンを押すとさは、カメ 
ラび動いて手ブレび起さないよラに、静かに押し込んでく 
ださい。 


-暗い被写体のピントを合わせやすくするためシャッターボタ 
ンを半押ししてからピントび合ラまでの間、 AF 補助光び発 
光します。 AF 補助光び発光しないよラに設定を変更でさま 
す（一] ] 6ページ)。 

-暗い場所ではフラッシュを使って撮影でさます。フラッシュ 
ポップアップボタンを押すと、フラッシュびポップアップし 
ます （一 44ページ)。 

の 

^ (プレミアム巨 > CR オート）で撮影するとさは、常にピ 
ント合わせを続けるためレンズの駆動音びします。また、バッ 
テリーの消耗び早くなりますので、残量にごを意ください卜益 
ぺージ)。 





〜マナーモード 

シャッター音などを避けたい状 
況での撮影には「マナーモード」 

を使います。マナーモードは、 

DISP / BACK ボタンを長押しして 
設定します。 

マナーモードに設定すると、フラッシュや AF 補助光び発 
光禁止になり （ SP のか夕を除く）、操作音やシャッター音、 
動画やボイスメモの再生音び日 FF になります。セルフタ 
イマーランプを発光しません。 

-マナーモードに設定すると、画面に li び表示されます。 
•もう一度 DISP / BACK ボタンを長押しすると、マナーモー 
ドび解除されます。 

. 团激馆 ■(一 114 ページ) 、回!シャッター^ (一 114 ベー 
ジ)、 四 再生音 ■卜 1 1 4 ページ）を変更したいときは、ま 
ずマナーモードを解除してください。 

•動画やボイスメモ再生中は、マナーモードを変更するこ 
とはでさません。 



撮影する 


>♦インジケーターランプ 



インジケーターランプの色や点灯/点滅で、カメラの状態 
びねか 0 ます。 


インジケーター 

ランプ 

カメラの状態 

緑色点灯 

被写体にピントび合っています。 

緑色点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告です（撮 
影でさます)。 

緑と憧色の 
交互点滅 

メモ U —カードまたは内蔵メモ U —に画 
像を記録しています（続けて撮影でさま 
す)。 

憧色点灯 

メモ U —カードまたは内蔵メモ U —に画 
像を記録しています（撮影でさません)。 

憧色点滅 

フラッシュ充電中です（フラッシュは発 
光しません)。 

赤色点滅 

画像記録異常、またはレンズ異常です。 


嗎警告表示について 

画面にち、警告表示び表示されます。詳細は] 36 ページを参 
照してください。 


B 蒙質撮影と再生 
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I 撮影した画像を見る 

撮影した写真は、液晶モニターで再生でさます。大切な 
写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましよラ。 

n [E (再生）ボタンを押します。 

最後に撮影した画像び液晶モニターいっぱいに 
表示されます。 



n ◄または►を巧して、見たい画公 
像を選びます。 

◄:前の画像び表示されます。 

► :次の画像び表示されます。 

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。 


■基畜な撮影と再生 
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•• 不要な画像を消去ずるには 

消去したい画像び表示されているとさに、 ■§ (消去）ボタ 
ンを押します。 



1消去について 

メニュー操作でを画像を消去でさます（一68ページ)。 








































撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に適した設定を行うことび 

ルを 


でさます。モードを切り換えるには、モー 
モードアイコンを指標に合わせます。 



回して、使用する 




i 

(卜 

、（〇 

(EXR ) 


獻。‘ 


■ P 、 S 、 A、M モード 

シャッタースピードや絞り値を自分で設定して撮影でさます (-30 
ページ）。 



■ C 1/ C 2/ C 3 カスタムモード 

P 、 S 、 A、M モード 、 EXR (巧、绿、巧） 
モードの撮影設定をあらかじめ保存しておさ、 
その設定を読み出せます （^33 ページ)。 


■ SP (シーンポジション） 

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態に 
するシーンポジションから選択できます（一 39 ページ)。 


ミミミミ.ち Z . ドを吗を跨を耳?毒すを 

IL モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


モ—ドを切り換えて撮影する 




ぶて/ 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


P プ□グラム 

P プ□グラムでは、カメラびシャッタース 
ピードと絞り値を自動的に設定します。プ 
□グラムシフトで同じ露出値のままシャッ— 

タースピードと絞り値の組み合わせを変え 
ることちでさます。 

モードダイヤルを P に合わせます。 

の 

被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超える 
と、シャッタースピードおよび絞り値び「…-」と表示されま 
す。その場合は、シャッターボタンを半押しして測光し直し 
て < ださい。 


B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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♦•プ□グラムシフト①設定 

コマンドダイヤルを回すと、同じ露出のま 
まシャッタースピードと絞り値の組合わせ 
を変えることびでさます。 




-プ□グラムシフトは、次のとさに設定でさます。 

-内蔵フラッシュをポップアップしていないとさ 
m 感度び AUTO 外に設定されているとき 

- ffl ダイナミックレンジび AUTO 外に設定されてい 
るとさ 

■四か部フラッシュの設定び OFF のとき 

•プ□グラムシフトは、次のとさに自動解除されます。 
•電源びオフになったとさ 
-フラッシュをポップアップしたとさ 


















s シャッター優先 

S シャッター優先では、自分で選んだ 
シャッタースピードに合わせて、カメラび 
自動的に絞り値を設定します。 

モードダイヤルを S に合わせます。 

コマンドダイヤルを回して、 

シ ヤツ タースピードを設定しま 
す。 


「ソャッタ~スヒ~卜 I 

の 

• 設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないとさ 
は、絞り値び赤色で表示されます。その場合はシャッタース 
ピードを設定し直してください。 

• 被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超える 
と、絞り値び [ F - J と表示されます。その場合はシャッター 
ボタンを半押しして測光し直してください。 

-に日感度の設定によっては、シャッタースピードの設定に制 
限びあ0ます。 


2 □ 



モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


A 絞り優先 

A 絞り優先では、絞りを設定でさます。設 
定した絞り値に合わせて、カメラびシャツ 
タースピードを自動的に決定します。 

モードダイヤルを A に合わせます。 
コマンドダイヤルを回して、絞 
り値を設定します。 


の 

• 設定した絞り値で適正な明るさにならないとさは、シャッ 
タースピードび赤色で表示されます。その場合は絞り値を設 
定し直してください。 

• 被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超える 
と、シャッタースピードび「---」と表示されます。その場 
合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。 


□ 



[MdSI 



M モ—ドを切り換えて撮影する 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


M マニュアル 

M マニュアルでは、シャッタースピード 
や絞り値も撮影をび設定でさます。意図的 
に「オーバー（明るい)」または「アンダー 
(暗い)」の露出を設定でさるので、個性的 
で多彩な表現び可能になります。 

モードダイヤルを M に合わせます。 

コマンドダイヤルを回して、絞り値とシャッタース 
ピードを設定します。設定する項目を切り換えるには、 
因（露出補正）ボタンを押します。 




B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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の 

-長時間露光したとさは、画像に点状のノイズび発生すること 
びあります。 

-に日感度の設定によっては、シャッタースピードの設定に制 


限びあります。 


露出インジケーターについて 

M マニュアルでは、常に露出イン 
ジケーターび表示されます。 




















C 1/ C 2/ C 3 カスタム 

P 、 S 、 A、M モード 、 EXR (風、绿、巧） 
モードの撮影設定をあらかじめ保をしてお 
さ、その設定を呼び出せます。設定は、撮 
影メニューの 四カスタムモードな 巧で保 



をします。 


モードダイヤルを C 1/ C 2/ C 3 に合わせま 


す。 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


、(: 1/ C 2/ C 3 カスタムモードの保巧について 

撮影メニューの 因カスタムモードな 巧で、現在、設定さ 

れている撮影条件を保存でさます。 

保存でさる撮影条件は次のとおりです。 

■ 撮影メニュー 


- 画 感度 

- 回 画像サイズ 

- 固 画質モード 

- ffl ダイナミックレンジ 

-1： 日 フィルムシミュレーション 

-因 5 WB シフト 

. 因0カラー 

- E 3 シャープネス 

-旧 面 八イライト!^ーン 

• 長 面 シャドウトーン 

-面 ノイズリダクション 

. 因! 超解像ズーム 

-四顔キレイナビ 

- 田 AF モード 

- 回 個人認識設定 

- 巧 動画モード 

-固動画中静止画撮影 

• 田 フラッシュ 

- [1 外部フラッシュ 


■セットアップメニュー 


. 因 AF 補助光 

• HRAW 

■ その他（ボタン） 


-露出補正 （因） 

-連写（な） 

-測光モード （ AE ) 

-ホワイトバランス ( WB ) 

• フラッシュ（失） 

-マクロ （ A ) 

• シャッタースピード 

•絞り 

-プ□グラムシフト 


-画面表お切り換え ( DISP / BACK ) 

の 


度！ 超解像ズームの設定は、電源を切ると OFF に戻ります。 


M モ—ドを切り換えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


(プレ2アム 


オート/画 


優先モード） 


モードをカメラ任せで設定したい場合や優先する画質の指標を選んで撮影し 


シーンに最適な EX 

たい場合に使います。 -畔 XR J 

モードダイヤルを EXR に合わせます。表示されるメニューから、使用する EXR モードを選んで 
<ださい。 

^プレミアム EXR 才一■ト シーンァイコン 

カメラび自動で撮影シーンと最適な EXR モードを設定します。 I 


巧画像サイズを M に設定すると、記録画像は、自動的に適切なサイズで保存されます。 

• シーンアイコン 

カメラび認識した最適なシーンのシーンアイコンび表示されます。 


魁 


背景 

被写体 

AUTO 

風景 

夜景 

マクロ 

ビーチ 

夕測す 

スノー 

青空 

緑 

青空&緑 

人物!; m 

A 

〇 

が 

⑩ 

感 

貧 

0 


〇 

め 

人物 

順光 

〇 

〇〇 

〇@* 

- 


〇魯 

〇〇 

〇@ 

〇〇 

〇め 

逆光 


@〇 

- 

_ 


盾)魯 

@0 

㈱ 

©0 

©め 

動さ 

〇) 

〇〇 


® ⑩ 

巧® 

(3 貧 

Q ) 〇 

〇)@ 

〇〇 

〇の 

人物& 

動さ 

順光 

0 

0〇 


- 

0® 

感魯 

00 


〇〇 

〇の 

逆光 

@ 

0〇 

- 

- 

感感 

@魯 

@0 

©0 

©0 

©の 


*m (インテリジェントブレ防止）び表示されたときは、連写撮影を行います （一 3已ページ)。 

の 

シーンによっては認識されたシーンび実際と異なる場合びあります。また、撮影条件によっては、同じ被写体でち異なるシーン 
として認識される場合びあります。認識されたシーンび実際と異なる場合は、撮影モードを0(オート）にするかい36ページ)、 
SP にして適切なシーンポジションを選択してください （一 39ページ)。 


B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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♦•感インテリジェントブレ防止について 

©び表示されたとさは自動的に連写し、]枚の画像に合成 
します。撮影時の手ブレを抑え、高感度でちノイズの少な 
い写真を撮影でさます。 

4r 

©は、次のとさに有効になります。 

•撮影メニューの設定び ON のとさ（一97ページ） 

. フラッシュの設定びオートまたは発光禁止のとさ（一44 
ぺージ） 

の 

-カメラをしっかり構えて撮影してください。 

-処理に時間びかかる場合びあります。 

• 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することびあ 
ります。 

•撮影中にカメラを大さく動かした場合や撮影シーンに 
よっては、合成されずに記録されることびあります。 

-この機能での撮影では、通常より撮影範囲び狭くなりま 
す。 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


• EXR モードアイコン 

シャッターボタン半押し時に、優先される EXR モー 
ドアイコンび表示されます。 


アイコン 

説明 

巧 

高解像度優巧： 被写体の細部まで<つさりと撮影 
されます。 

绿 

高感度ほノイズ優巧： 高感度で撮影したとさに発 
生するノイズび軽減されます。 

巧 

ダイナミックレンジ優先： 白とびを抑え、明るい 

部分の階調まで撮影されます。 


EXR 優先モード 

用途に応じて、 EXR 優先モードを選びます。 


モード 

説明 

廚高解像度優先 

被写体の細部まで<つさりと撮影したいと 
さに選びます。 

绿高感度おノイ 
ズ優先 

高感度で撮影したとさに発生するノイズを 
軽減したいとさに選びます。 

巧ダイナミック 
レンジ優先 

白とびを抑え、明るい部分の階調まで撮影 
したいとさに選びます。 

關ダイナミックレンジで圓1巨00%と 
M 800% も設定できます（一9己ページ)。 


M モ—ドを切り換えて撮影する 


3已 















モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


Q オート 

カメラまかせの簡単操作でされいな写真を 
撮影でさます。ほとんどの状況に適してい 
ます。 

Adv •アドバンストモード 

高度なテクニックび必要な写真を簡単に撮 
影でさます。 

モードダイヤルを Adv . に合わせます。撮 
影メニューの囚 Adv . モー ドから、使用 
するアドバンストモードを選んでくださ 
い。 




[ p = g ぐるつとパノラマ3目0 

カメラを動かして撮影した複 
数の画像を自動で合成し、] 
枚のパノラマ写真を作成しま 
す。 




n 焦点距離を調整します。 

ズーム U ングを回して、画面に表示されるズーム 
バーび白色になるよう、焦点距離を調整します 
(一 2 已ぺージ)。 


B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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R 撮影する角度（撮影画角）を選びます。 

▼を押して撮影画角変更画面を表示させ、◄ま 
たは►で撮影する角度を選び、 MENU / OK ボタン 
を押します。 

H 撮影方向を選びます。 

►を押して撮影ち向選択画面を表示させ、◄ま 
たは►で撮影するち向を選び、 MENU / OK ボタン 
を押します。 

n シャッターボタンを全押しして、撮影を開始 
します。 

撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要は 
ありません。 



矢印方向にカメラを動かします。 


矢印ち向にカメラをガイド 
バーの 終端まで スムーズに 
動かすと撮影び終了し、パ 
ノラマ写真び保をされます。 



撮影中にシャッターボタンををう一度全押しすると、 
撮影び停止します。 

撮影された画像び] 2日度しソ下の場合は、パノラマ写 
真は保存されません。 

























について 

撮影画角で®を選ぶと、継ぎ目のない3目日°のパノラ 
マ写真び撮影でさます。®で撮影したパノラマを再生す 
ると、エンドレスで再生でさます（一74ページ)。 

セットアップメニューの田!処理前画像記録では、巨巧の 
パノラマ写真も同時に記録するように設定できます(-118 
ぺージ)。 

の 

•撮影シーンによっては、画像びゆびんだり、合成でさな 
いことびあ0ます。 

•合成でさないとさは、巨30のパノラマ写真となります。 

• 撮影状態によっては、合成後の画像の上下に白い部分び 
でさる場合びあります。 

• & で撮影する場合、撮影画面に表示されている画像の 
上下の一部は記録されません。 


、うまく撮影ずるには 

-一定の速度でノ」\さな円を描くようにカメラを動かします。 
•カメラを地面と平行（水平）に構え、ガイドの方向にまつ 
すぐカメラを動かします。 

-ラまくいかないとさは、移動速度を変えてください。 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


の 

• 撮影を中断したタイ三ングによっては、撮影した最後の部分 
び記録されないことびあります。 

• 複数の写真を合成するため、つなぎ目びされいに記録されな 
い場合びあります。 

• 暗いシーンでは、写真びブレる場合びあります。 

• カメラを動かす速度び速すざたり、遅すざたりしたとさは、 
撮影び中断される場合びあります。 

設定した方向と異なる方向にカメラを動かしたとさを撮影び 
中断されます。 

• 撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影でさない 
場合びあります。 

• じ(下の場合は、ぐるっとパノラマ36日撮影には適していま 
せん。 

-被写体び動いている 
-被写体とカメラの距離び近すざる 
•空や芝生など、同じような模様び続く風景 
-波や滝など常に模様び変化する風景 
-明るさび大さく変動するシーン 


M モ—ドを切り換えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


ぼかしコント□ール 

人物や巧などの背景をぼかし、被 
写体を強調して撮影したいとさに 
使用します。シャッターを押すと 
最大3コマ連写し、カメラび自動 
的にピントを合わせた被写体外 
の背景をぼかします。一眼レフカメラで撮影したよう 
なぼけ味のある写真を撮影でさます。撮影前にコマン 
ドダイヤルでぼかしの強度を3段階から設定でさます。 

セットアップメニューの因処理前画像記録では、ぼかし 
コント□ールで処理する前の画像ち同時に記録するよラに設 
定できます（一] ] 8 ページ)。 

の 

• 被写体と背景び近づさすざていると、背景をうま<ぼかせな 
いことびあります。フオーカス□ック時に 「U 背景をぼか 
せません」とメッセージび出たとさは、被写体から少し離れ 
て、も方向擅嵐へズームリングを回し調整してください。 
-動いている被写体の場合、ぼかし処理に失敗することびあり 
ます。 

•ぼかし処理び失敗すると 「U 画像を確認して<ださい」と 
メッセージびでます。再度、撮影してください。 

• 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。 

-この機能での撮影では、通常より撮影範囲び狭くなります。 



B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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11連写重ね撮り 

暗いシーンや望遠撮影時の止まっ 
ている被写体の撮影に適していま 
す。シャッターを押すと連写し、 

カメラび自動的に]枚の画像に合 
成します。手ブレを抑え、高感度 
でもノイズび少ない写真を撮影でさます。 

セットアップメニューの 因 処理前画像記録では、 nig 連写重 

ね撮りで処理する前の画像を同時に記録するよラに設定でさ 
ます（一] ] 8 ページ)。 

の 

-動いている被写体の場合、合成処理に失敗することびあります。 
-撮影中にカメラを大さく動かした場合や撮影シーンによって 
は、合成されずに記録されることびあります。 

-撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。 

-この機能での撮影では、通常より撮影範囲び狭くなります。 

-カメラの設定や撮影シーンによっては、連写枚数び少なくな 
る場合びあります。 













モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


SP シーンホジション 

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションび用意され 
ています。 

モードダイヤルを SP に合わせます。撮影メニューの囚シーン選択から、使用するシーンモードを 
選んで < ださい。 

■ シーンポジションの種類 


シーン 

機能 

高感度 2 枚撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。 

〇ナチュラルフオト 

暗い場面でわ、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真を撮影します。 

^ 人物 

人物の撮影に適しています。 

が美肌 

肌を滑らかに撮影します。 

も > ペット検出（いめ） 

犬の撮影に適しています。 

巧ぺット検出（ねこ） 

猫の撮影に適しています。 

U 風景 

昼間の風景撮影に適しています。 

夕^ スポーツ 

動いている被写体の撮影に適しています。 

じ夜景 

夕景や夜景の撮影に適しています。 

が 夜景に脚） 

ス□ーシャッターでの夜景撮影に適しています。 

顯 巧乂 

ス□ーシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。 

^ 夕焼け 

夕焼けをホ<鮮やかに撮影します。 

ぶ スノー 

白<輝<雪景色での撮影に適しています。 

4 でビーチ 

曰差しの強いミ兵辺での撮影に適しています。 

Y パーティー 

室内での結婚式やノ くーティーの撮影で使用します。 

ホ巧の接写 

花に近づいて撮影するとさに使用します。 

m 文字の撮影 

書類やホワイトボードなどを撮影するとさに使用します。 



M モ—ドを切り換えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 



B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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::::いろいろな撮影 
LAF/AE □ツク撮影する 


静止画撮影時にシャッターボタンを半押しし続けて、 
ピントを固定することを 「AF □ック」、明るさをミ夫め 
て固定することを 「AE □ック」といいます。被写体を 
画面の中央!;!がに配置して撮影したいとさに便利です。 


n AF フレームを被写体に合わせて半 
押しします。 




シャッターをきる前なら、 AF/AE □ックは何度でちや 
り直せます。 



Q 全押しして撮影します。 


••スー トフオーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフオーカス機構を搭載していま 
すび、次のような被写体や条件の場合、ピントび合いに< 
いことびあります。このようなときは、 AF/AE □ック機 
能をお使い < ださい。 

-鏡や車のボディなど光沢のあるをの 
• 高速で移動する被写体 
-ガラス越しの被写体 

-髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する 
をの 

-炎や煙などの実体のないちの 

-背景との明暗差び少ないちの（背景と同色の服を着てい 
る人物など） 

• AF フレーム内にコントラスト差び大さいちのびあり、 
その前か後ろに被写体びある場合（コントラストの強い 
背景の前の被写体など） 



■ぃろぃろな撮影 
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I AED ツク撮影する /AF □ツク撮影ずる 


特定の被写体に露出やピントを固定して撮影したいと 
さに使います。 

AE _ l □ック撮影 


D 


露出を合わせたい被写体を画面中央に表示し、 
AE/AF LOCK ボタンを巧します。 

露出び固定されます。 


i 



日 

日 


AE/AF LOCK ボタンを巧したまま構図を変えま 
す。 

AE/AF LOCK ボタンを巧し 
たままシャッターボタン 
を半押しします。 

ピントび固定されます。 

シャッターをきる前なら、 AE □ックは何度でちやり直 
せます。 



B 


そのままシャッターボタンを全押 
しして、撮影します。 



の 

•AED ック中にズーム操作すると、 AE □ ックび解除されます。 
. シャッターボタンを半押しすれば、 AE/AF LOCK ボタンをはな 
してち露出は固定されます。 

- AE □ック時のシャッターボタン半押しは、ピント合わせの 
み可能です。 

-顔キレイナビを使用しているとさは、 AE □ックは無効とな 
ります。 

AF □ック撮影 

セットアップメニューの圓 AE / AF-LOCK 機能選が 
を AF LOCK のみにしてから卜116ぺージ)、 「 AE □ッ 
ク撮影」の手順で撮影すると、 AE / AFL 0 CK ボタンを押 
したときにピントび固定 （AF □ック）されます。 

* 

-圓 AE / AF-LOCK 機能選択を AE+AF LOCK にすると、 
AE/AF LOCK ボタンを押したときは、ピントと露出の両方び固 
定されます。 

. セットアップメニューの画 AE / AF-LOCK 設定を押下切 

替にすると（一] ] 6 ぺージ)、 AE/AF LOCK ボタンをはなしても 
AE □ックや AF □ックは解除されなくなります。解除する 
ときは、をう一度ボタンを押します。 


■ぃろぃろな撮影 
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LA 近距離撮影ずる（マクロ/スーパーマクロ) 


被写体に近づいて大きく撮影したいときに 
使います。 

« (◄) ボタンを何度か押して、マクロ 
モードを設定します。 


OFF : OFF 
A :マ ク〇 
猫：スー パーマ クロ 


>♦撮影可能節囲 

マク□モードでの撮影可能範囲は!; TF のとおりです。 
• A (マク □) :[広角]約 7cm 〜約 3 m 
[望遠]約 2m 〜約 3 .已 m 
.勉（スーパーマク □) :擅窟約] cm 〜約 ] m 


•化ボタンを押さなくてち自動的に近距離撮影でさますび、 
ピントび合ラまでに時間びかかる場合びあります。 

-勉スーパーマク□を設定すると、フラッシュは使用でさま 
せん。 

•勉スーパーマク□を使ラ場合は、ズームバーび白色になる 
ようにズーム U ングを調整してから撮影してください (-25 
ぺージ ) 。 

-マク□撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ 
します。 

-マク□撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。 

-フラッシュ撮影する場合は、フラッシュの光量を補正してく 
ださい（一98ページ)。 

-近づいてフラッシュ撮影するとレンズの影び映ることびあり 
ます。その場合は少しズームするか離して撮影してくださ 
し、。 





■ぃろぃろな撮影 
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みフラッシュ撮影ずる（スーパ ー i フラッシュ） 


夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使 
い < ださい。 


D 


フラッシュポップアップボタンを押します。 

フラッシュびポップアップします。 



n i (►) ボタンを何度か押して、フ 
ラッシュモ-ドを設定します。 



i S4 


♦•フラッシュ発光禁止 

フラッシュを閉じると発光禁止 
になります。 


フラッシュ撮影び禁止されている場所などでの撮影に適し 
ています。被写体び暗いとさでち、フラッシュを発光しま 
せん。暗いとさは三脚の使用をおすすめします。 



フラッシュ設定 

説明 

AUTO/a 無 

(才ートフラッシュ、 
表术なし） 

ほとんどの状況に適しています。カメ 
ラび暗いと判断したとさにフラッシュ 
び発光します。 

ち/の夕 

(強制発光） 

逆光で被写体び暗くなっているとさに 
使います。周囲の明るさにかかわらず、 
フラッシュび発光します。 

si / s <^ 

(ス□ーシンク □) 

夜景と人物の両方をされいに撮影でさ 
ます。明るい場所では露出オーバーにな 
ることびあります。 


■ぃろぃろな撮影 
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フラッシュび発光するとさは、シャッターボタンを半押しす 
ると、画面に U び表示されます。 

シャッタースピードび遅く、手ブレしやすい状態では、画面 
に Icf び表示されます。フラッシュを使うか、三脚の使用を 
おすすめします。 

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影び完 
了するまでカメラを動かさないで<ださい。 

フラッシュび発光すると画像の周辺部び暗くなることびあり 
ます。 

レンズフード装着時はケラレび起こることびあるため、フ 
ラッシュ撮影はおすすめでさません。 

t ♦スーパ ー i フラッシュとは 

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさな 
どを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整 
する。フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などで 
ち人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに 
美しく撮影でさます。 


i フラッシュ撮影する（スーパー(フラッシュ） 


〜顔キレイナビ ON 、 赤目補正 ON ①ときのフラッシュ 
設定について 

セットアップメニューで因 赤目捕 正を ON (一 116 ぺージ） 
にして、顔キレイナビを ON に設定卜 61 ぺージ）した場合、 
フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、 
フラッシュは、瓣（赤目軽減才ートフラッシュ）、のろ（ホ 
目軽減+強制発光)、 S 瑜（赤目ス□一）から設定でさます。 

A 需（赤目軽減オートフラッシュ）は、人物 
を撮影するのに適しています。暗い場所で 
フラッシュ撮影したときに、フラッシュの 
光び目の中で反射することにより瞳び赤く 
写る「赤目現象」を軽減します。 

•• 外部フラッシュについて 

このカメラでは、別売のク U ップオンフラッシュ EF -42 と 
EF -20 を外部フラッシュとして使用できます（一 12 日ページ)。 



いろいろな撮影 
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0 セルフタイマー撮影 


撮影者を含めた集合写真や、シャッターボ 
タンを押すとさにカメラび動<のを防ぐた 
めの撮影には、セルフタイマーをお使いく 
ださい。 

▼ (〇セルフタイマー）ボタンを押しま 
す。 



^^なり 


セルフタイ7— 

説明 

公 

OFF 

OFF :セルフタイマーを使用しません。 

Ciio 

10秒： シャッターボタンを全押ししてか 
ら ] 日秒後に撮影されます。 

り 

2秒： シャッターボタンを全押ししてから 
2秒後に撮影されます。 


いろいろな撮影 
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な0 (1 日秒後撮影）では、カメラ前面のセルフタイマーラン 
プび点打し、撮影直前に点滅します。 

り （2 秒後撮影）では、セルフタイマー開始と同時に点滅し 
ます。 


•• セルフタイマーを使った連写撮影について 

連写モードを鸟11(連写）に設定して （^47 ページ)、セルフ 
タイマー撮影すると、已枚の画像を連続撮影します。目つ 
ぶりなどの失敗を防ぐのに便利です。 












|連続撮影ずる（連写/ブラケテイング） 


動いている被写体などを連続して撮影するのに適して 
います。 

一度シャッターボタンを押すと、それぞれの設定値を 
変えなびら複数枚連続で撮影するブラケティング撮影 
ちでさます。 

な（連写）ボタンを押して設定画面を表示させ、 
で連写モードを選びます。 



lil 

|51 


CM 

を 

商 

を 

剛 


1コマ撮影 
連写 

前後撮0連写 
AE ブラケテイング 
ISO ブラケテイング 


回 :フイルムシミ ユレーシヨ ン目 KT 
(ブラケテイング） 
m :ダイナミックレンジ目 KT 
(ブラケテイング） 


の 

-ピントと明るさは、]コマ目を撮影したとさにミ夫定されます。 
. フラッシュは発光禁止になります。ただし、〇1 コマ撮影 
にすると、連写を設定する前のフラッシュ設定に戻ります。 
•連写速度は、シャッタースピードによって異なります。 

-撮影でさる画像の枚数は、内蔵メモ U —やメモ U —カードの 
空さ容量によって異なります。 

-カメラの設定や撮影シーンによっては、連写枚数び少なくな 
ることびあります。 

-連写速度び SUPER HIGH の場合や、前後撮り連写でコマ 
数び1巨の場合は、画像サイズび13しソ下に制限されます 
(〇に設定されている場合は、自動的に13になります)。 

-連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 


■ぃろぃろな撮影 
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連続撮影する（連写/ブラケティング) 


鸟 II 連写 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影しま 
す。 

Q ◄►で連写速度を選びます。 


韻^ 


日 

日 


設定 

最大速度 

S 庙 

lOfps 

招！ 

7 fps 


已 fps 

眉!！ 

3 fps 


MENU / OK ボタンを巧して、連写撮 
影画面に戻ります。 

撮影します。 

シャッターボタンを押している間、連続撮影を行 
います。 


■ぃろぃろな撮影 
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f も前後撮り連写 

シヤッターボタンを押したとさの前後の画像を連続し 
て撮影します。 


n 連写撮影画面で、►を巧して連写 
設定画面を表示させます。 



P 速度を選び、►を巧します。 

P ▲▼で連写速度を選びます。 

Q MENU / OK ボタンを押して、連写設 
定 H 励こ戻ります。 




P コマ数を選び、►を巧します。 
















曰 


B 

回 


コマ数を設定します。 

-▲▼で総連写コマ数を選 
びます。 

-◄►で前後の連写コマ数 
を選びます。 

撮影する前後の連写コマ数 
は、左側び全押し前の連写 
コマ数で、ち側び全押し後前後の連写コマ数 
の連写コマ数です。 



MENU / OK ボタンを押して、連写設 
定画面に戻ります。 



DISP / BACK ボタンを押して、連写撮 
影画面に戻ります。 




連続撮影する（連写/ブラケティング) 


日撮影します。 

シャッターボタンを半押ししたとさに前後の連 
写コマ数で設定した前のコマ数を撮影し、全押し 
したとさに後のコマ数を撮影します。 

の 

-連写速度の設定によっては、表示コマ数び少なくなり 
ます。 

• シャッターボタンを半押ししてから全押しするまで 
に、前のコマ数び設定コマ数に満たないとさは、残り 
のコマ数はすべて後のコマとして撮影されます。 

. シャッターボタンを半押しして連写を開始してから 一 
定時間び経過すると、全押ししなくてち自動的に撮影 
されます。 


■ぃろぃろな撮影 
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連続撮影する（連写/ブラケティング) 


を AE ブラケテイング 

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ（露出） 
を「適正」、「才ーバー（明るい)」、「アンダー（暗い)」 
の順に変えなびら、 3 コマ連続で撮影します。露出を 
変える範囲はで変更でさます。 


設定 

説明 

±1 

露出を] EV ずつ変更しなびら撮影します。 

± % 

露出を 2/3 EV ずつ変更しなびら撮影します。 

±ン3 

露出を ％ EV ずつ変更しなびら撮影します。 


をでアンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出 
制御範囲を超えるとさは、設定した設定値さざみで撮 
影されません。 

回旧〇ブラケティング 


國フイルムシミュレーション BKT 

一度シャッターボタンを押すと、 巧フイルムシミュ 
レーシ ヨンの設定を 由 irPROVIA 、 化 • Velvia 、 
を ASTIA の順に変化させて 3 枚の画像を作成しま 
す。 

國ダイナミックレンジ BKT 

一度シャッターボタンを押すと、 HI ダイナミッ 

ク レンジの設定を团0100%、 風 21200%、 
画 0400%の順に変えなびら、 3 コマ連続で撮影し 
ます。 

* 

画の 脑 1感度は3200(下に制限されます。また、 
巧画像サイズび II の場合は、 画 感度は400〜 
3200に制限されます。 


撮影した]枚の画像から、 IS 日感度（一 94 ページ）を 
変化させて 3 枚の画像を作成します。 ISO 感度の変化 
する段階は、設定感度に日 20 日〜 8 日日までの間で 
1/3 段ずつステップ幅を変更でさます。 


設定 

説明 

±1 

ステップを]段に設定します。 

±2/3 

ステップを2/3段に設定します。 

±ン3 

ステップを1/3段に設定します。 


■ぃろぃろな撮暴 





し因画像の明るさを変える（露出補正) 


画像の明るさを調整でさます。被写体び明るすざたり、 
暗すざたり、被写体と背景のコントラスト（明暗の差） 
び大さい場合に使います。 

Q a (露出補正）ボタンを押します。 



露出補正インジケーターび表示されます。 



露出補正インジケーター 


n コマンドダイヤルを回し、露出を 
変更します。 


因（露出補正）ボタンを押すと設定されます。 







一補正 


+補正 


(明るい画像を暗くします）（暗い画像を明るくします) 

& 

I 設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後ち保持 
されます。露出補正を解除するには、+日に設定してくださ 
い。 

I 露出を補正して撮影するとさは、フラッシュを発光禁止にし 
て < ださい。 


■ぃろぃろな撮影 
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し明るさの測定方法を変える（測光モード) 


AE ボタンを押すと、カメラび被写体の明るさを測定す 
るち法を変更でさます。撮影状況により、適正な明る 
さ（露出）にならないときに使用します。 

AE ボタンを押します。 

測光モードの設定画面び表示されます。 


D 


m 

戸 

、 





Q 測光モードの設定値を選びます。 


の 

撮影メニューの 四顔キレイ ナビを ON (一 6] ページ）にして 
いるとさは、測光モードは無効となります。 


設定 

説明 

回 

(マルチ） 

シーン自動認識により、さまざまな撮影状況 
で適正な露出び得られます。通常の撮影では、 
应] (マルチ）をおすすめします。 

田 

(スポット） 

画面中央部の露出び最適になるように測光し 
ます。逆光時など、被写体と背景の明るさび 
大さく異なるとさなどに使用します。 

スポット測光時には、測光したい被写体を画 
面中央に配置して撮影してください。 

：： 

(アベレージ） 

画面全体を平均して測光します。構図や被写 
体により露出び変化しにくい特長びあり、白 
や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用し 
ます。 
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L ピント合わせの方法を変える（フオーカスモード) 


フオーカスモード切換レバーで、ピント合わせのち法 
を変更でさます。 



設定 

説明 

AF-S 

(シングル AF ) 

スナップや風景など動さのない被写体の撮 
影に適しています。 

AF-C 

(つンティ 
ニュアス AF ) 

動さのある被写体の撮影に適しています。 
AF フレーム内の動いている被写体にピン 
卜を合わせ続けます。 

• シャッターボタンを押さな<てち常にピ 
ントを合わせ続けるため、電池の消耗び 
大さ<なります。電池残量にごを意<だ 
さい。 

MF 

(マニュアル 
フォー カス） 

ピントを手動で合わせたいとさに使用し 
ます。オートフォーカスの苦手な被写体 
(-41 ページ）を撮影するとさや意図的にピ 
ントをずらしたいとさなどに使用します。 
顔キレイナビは自動的に OFF になります。 


動画撮影中ちフォーカスモードを設定でさます（一7已ページ)。 


■ぃろぃろな撮影 
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ピント合わせの方法を変える（フオーカスモード) 


mm (マニュアルフオーカス）での撮影方法 

n フオーカスモード切換レバーで、 

MF を選びます。 

画面に ca び表示されます。 


腰 1 

k.MmWAtlWM 

n フォーカスリングを回して、被写体がはっき 
り見えるようにピントを合わせます。 

フォーカス U ングを左に回すと近距離側に、ちに 
回すと遠距離側にピントび合います。 


フォーカス U ングを回す方向は、セットアップメニュー 
の团フォーカスリング（一]] 7ページ）で設定でさます。 
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A ♦ピント①確認方法 

ピントの確認には、2種類の方法びあります。 

-拡大表示してピントを確認ずる 

マニュアルフォー カス時に Fn 2 ボタン（工場 
出荷時：^6日ぺージ）を押すとお大して表示 
され、ピントの確認びしやすくなります。 




〜拡大表示ずる位置を変更ずる 

AF ボタンを押してから▲▼イ ► ボタンを押 
すと、ピント調整時に拡大表示する位置を変 
要でさます。 



-をラー度 AF ボタンを押すと、拡大位置び設定されます。 
- MENU/OK ボタンを押すと、拡大位置び中央に戻ります。 


























日撮影します。 



の 

フオーカス U ングを回し続けると、ピントび合わなくなる場 
合びあります。その場合は、フオーカス U ングを戻してくだ 
さい。 


ピント合わせの方法を変える（フォーカスモード) 


•• AE/AF LOCK ボタンについて 

AE/AF LOCK ボタンを押すと、フオーカスフレーム内の被写 
体にオートフオーカスでピントを合わせます。素早くピン 
卜を合わせたいとさに便利です。この機能は、マニュアル 
フオーカスのとさのみ使用でさます。 
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L ピントを合わせるエリアを変える （ AF エリア選択） 


フオーカスモードを AF-S に設定し、撮影メニューの 
团 AF モードで回エリア 選択を選択している場合、 
AF ボタンを押すと、ピント合わせのエ U アを 変更で さ 
ます。 

■ AF エリアの選択/移動 

n AF ボタンを押します。 

™ AF ェ U ア選択の設定画面び表示されます。 



AF ェ IJ アポイン h (+) と 
AF ェ IJ アび表示されます。 



AF ェ U アポイント 


+ + 'L +」► + + + 

麻王 I 巧： 



n ▲、 ▼ 、イ、►でピント 
を合わせたい位置に AF ェ 
リアを移動します。 


• MENU/OK ボタンを押すと、 AF エリアび中央に 
戻ります。 

H もう一度 AF ボタンを巧すと AF エリアの位置 
が設定されます。 

■ AF エリアの拡大/縮ル 

AF エ U ア選択の設定画面でコマンドダイ 
ヤルを左ちに回すと、 AF ェ U アのサイズ 
び選べます。 



左に回すとサイズび小さく（最小已 QQ / o )、 ちに回す 
とサイズび大さく（最大]已0%)なります。 

AF ボタンを押すとサイズび設定されます。 
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感度を変更ずる （ ISO 感度) 


ISO ボタンを押すと、光に巧する感度を変更できます。 

n ISO ボタンを押します。 

感度の設定画面び表示されます。 



感度の設定画面は撮影メニューからち表示でさます （一 94ペー 
ジ)。 


〜 ISO 感度の設定について 

感度の設定値び大さいほど、暗い場所での撮影び可能にな 
ります。ただし、高感度になるほど、画像に粒テ状のノイ 
ズび増えます。条件に合わせて感度設定を使い分けてくだ 
さい。 

100 ISO 感度 12800 

明るいところ◄— 撮影場所 —► 暗いところ 

少ない ◄ — ノイズ — ► 多い 


設定 

説明 

AUTO 

被写体の明るさに応じて感度び 
自動的に設定されます。 

AUTO (3200 )/AUTO (1600)/ 
AUTO (800 )/AUTO (400) 

自動的に設定される感度の上限 
を選べます。 

12800/6400/5000/4000/ 
3200/2500/2000/1600/ 

1250/1000/800/640/500/ 
400/320/250/200/100 

設定値を変更でさます。設定し 
た値は、画面に表示されます。 
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I ホワイトバランスを変更ずる 


WB ボタンを押すと、ホワイトバランスを変更でさま 
す。ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合 
わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影で 
さます。 



な 

撮 

影 


P 設定値を選びます。 


設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動で設定 

白 

カスタムホワイトバランス（手動で設定） 

巧 

色温度を設定します（^已9ぺージ)。 

み 

晴天の屋外での撮影用 

を 

曇天や日陰などでの撮影用 

的 

昼光色堂光灯の下での撮影用 


昼白色堂光灯の下での撮影用 


白色堂光灯の下での撮影用 

み 

電球、白熱打の下での撮影用 
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A ♦白カスタムホワイトバランスを設定ずる 

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白い紙 
などの被写体をご用意ください。 

1撮影メニューから 白カスタムホワイトバランスを 選び 

ます。 

2白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。 

3シャッターボタンを全押しして測定します。 

4 「 GOOD !」 と表示されたら、 MENU /0 K ボタンを押して 
ミ夫定します。 


「 OVER 」 または 「 UNDER 」 と表示された場合は、ホ 
ワイトバランスを正しく測定でさていません。 

「 OVER 」 と表示されたときは「一(マイナス)」側に、 
「 UNDER 」 と表示されたとさは「+ (プラス)」側に露 
出補正（^已]ページ）してから、再度測定してください。 
巧フイルムシミユレーシヨン、画感度、国ダイナミツ 
クレンジを、 実際に撮影するとさの状態にしてから測定 
すると、より精度の高いホワイトバランスになります。 


フラッシュ発光時は、 AUTO 設定時のみフラッシュ用のホ 
ワイトバランスになります。光源の雰囲気を残したい場合 
は、フラッシュを発光禁止に設定してください。 

撮影環境によって撮影結果び変わります。撮影後は画像を再 
生して、色味を確認してください。 
































■ 因色温度を設定する 

色温度を設定すると、画像全体の色味を調整でさます。 


嗎色温度の活用例 

色温度を設定することで、青味や赤味を強調したイメージの 
画像や、実際の色味とは大さ<異なる画像を意図的に撮影で 
さます。 

n ホワイトバランスの設定画面か S 田を選び 
ます。 

色温度の一覧び表示されます。 



P ▲▼で色温度を選びます。 


n MENU / OK を押します。 

色温度び設定されます。 



ホワイトバランスを変更する 


>翁色温度について 

色温度とは、光の色を客観的な絶対温度（単位 ； K [ケル 
ビン])で表したをのです。色温度び低いほど赤みを帯び、 
色温度び高くなるほど青味を帯びた光色になります。 


赤味大 


青味大^^^ 

i ■ 

2000 K 

已〇〇 0 K 

1已〇〇 0 K 

ろラそくの炎 

晴天の太陽 

青空 

朝曰、夕日 


晴天の木障 
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L フアンクシヨン （ Fn 1/ Fn 2) ボタンを巧う 


Fn 1/ Fn 2 (フアンクシヨン）ボタンにはそれぞれ機能 
を]つずつ割り当てられます。 Fn 1/ Fn 2 ボタンを押す 
だけで機能を切り換えたり、設定画面を呼び出したり 
でさます。 




Fn 2 ボタン 


Fn 1/ Fn 2 ボタンの割り当ては、セットアップメニュー 
の 丘 IFn ボタン設定で 設定でさます。割り当てられる 
機能は次のとおりです。 

-画像サイズ（一 94 ぺージ） 

. 画質モード（一94ぺージ） 

•ダイナミックレンジ（一 9 已ページ） 

•フィルムシミュレーシヨン（一 9 已ぺージ） 

- AF モード（一 97 ぺージ） 

. 個人認識（一目 2 ページ） 

-顔キレイナビ（一目]ページ） 

-超解像ズーム（一 97 ページ） 

•フォーカスチエック（一已 4 ぺージ） 

团 Fn ボタン設定 画面は Fn1 または Fn2 ボタンを長押ししてを 
呼び出せます。 
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匹!顔キレイナビを使った撮影 


顔キレイナビを使うと、カメラび人物の顔を検出し、 
背景よりち顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る 
く目立つように撮影でさます。人物び左ちに並んでい 
るとさなど、背景にピントび合いびちなシーンでの撮 
影に適しています。 


MENU / OK ボタンを押して撮影メニューを表示させ、 
回顔キレイ ナビを ON にします（一 97 ページ)。 



緑色の枠 


人物の顔の上に緑色の枠び表 
示されます。 

カメラび複数の顔を検出した 
場合、中央付近の顔の上に緑 
色の枠び、その他の顔の上に 
白い枠び表示されます。 


縦位置撮影時ち顔を検出でさます。 


の 

• 撮影の直前に被写体やカメラび動いたとさは、緑色の枠の位 
置から顔びずれて写ることびあります。 

• 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますび、モード設定 
に応じた明るさになるため、人物の顔び適正な明るさになら 
ないことびあります。 

顔キレイナビについて 

顔キレイナビを使ラと、一人旅な 
どでセルフタイマーを使った自分 
撮りびでさます（一4目ページ)。 


顔キレイナビで撮影した画像は、再^ 

して表示でさます（一66ページ)。 

さらに、次のような機能ち使えます。 

•因 赤目補正（一 1] 6ページ） 

.圆スライドショー（一]日3ページ） 
.凸プ U ント予約 ( DPOF ) (一 9] ページ) 
•巧 トリミング（一]日6ぺージ） 
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顔と個人情報を登録する（回個人認識） 


個人認識情報を登録すると、登録した人の顔に優先的 
にピントや露出を合わせて撮影したり、再生時に登録 
した内容（名前や誕生曰など）を表示したりでさます。 


個人認識情報を新規登録する 

撮影メニューか S 回個人認識を 
選びます。 

個人認識設定画面び表示されます。 

新規登録を選びます。 

個人登録 画面び表示されます。 


D 

日 


n 個人登録画面のガイドに合わせて 
正面の顔を撮 P ルます。 

MENU / OK ボタンを押すと、撮影した 
顔び登録され、 個人情報 画面び表示 
されます。 


1 可ん S 

ドに合わだて 


顔をガイ 
撮影してぐださい 
! BACK 凹みが , 



「！登録でをませんでした」とメッセージび表示された場合は 
撮影し直してください。 

B 名前を登録します。 

個人情報画面で 名前を 選び、名前を 
入力します。 


曰 

曰 

曰 


入力でさる文字は、アルファベット大文字/記号、数字 
で最大] 4文字です。 

MENU/OK ボタンを巧します。 

名前び登録され、 個人情報 画面に戻 
ります。登録した名前を確認してく 
ださい。 

カテゴリーを登録します。 

個人情報画面でカテゴリーを選び、属性を U スト 
から選びます。 

MENU/OK ボタンを巧します。 

カテ3 U —び登録され、 個人情報 画 
面に戻ります。登録したカテ 3 U — 

を確認してください。 
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H 誕生日を登録します。 

個人情報画面で 誕を曰を 選び、誕生 
曰を登録します。 

H MENU / OK ボタンを押します。 

誕生日び登録され、 個人情報 画面に 
戻ります。登録した誕生日を確認し 
て < ださい。 



の 

撮影モードによっては登録でさない場合びあります。 

-再生時に顔を拡大しよラとしたとさ、画像の撮影曰と緑色の 
粋び表示された人物の誕生曰び一致すると、名前ととわに 

「Happy Birthday !」 び表示されます。 

-個人認識機能を使用しない場合は回個人認識メニューの個 
人認識を OFF にしてください。 


個人認識情報を表示/編集する 


n 回個人 認識か S 表示/編集を選びます。 

登録情 S 画面び表示されます。 


n 内容を確認する人を選びます。 

表示/編集 画面び表示されます。 




顔と個人情報を登録する（回個人認識) 


Q 内容を確認します。 

•名前、誕生曰、カテ 3 IJ —を変更する場合は、 
新規登録と同様の操作で入力し直します。 

-画像入 替えを 選ぶと、登録されている顔の画像 
を撮り直して、入れ替えることびでさます。 

4r 

登録削除を選ぶと、表示している登録情報を削除でさます。 

>■個人認識について 

-最大で 8 人までの情報を登録でさます。すでに 8 人の情 
報び登録されている場合は、確認の画面び表示されます 
ので、表示/編集で登録から外す人を削除してから新し 
い人を登録してください。 

-撮影時、回個人認識で登録されている人の顔を複数認 
識した場合、顔の上に緑色または憧色の枠び表示されま 
す。緑色の枠び表示された人物]人のみ、登録した名前 
び画面に表示されます。個人認識されていない顔を検出 
した場合は、顔の上には白色の枠び表示されます。名前 
び未登録の場合は、…び表示されます。 

の 

し U 下のようなとさは、個人認識びでさなかったり、正しく 

認識されなかったりする場合びあります。 

-顔び正面を向いていない。 

• 顔び画面に収まっていない。 

-顔の特徴び異なる（年齡によるをのや表情など)。 
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| RAW 画像を撮影する 


撮影した画像を RAW ファイルで保をすることびでさ 
ます。 RAW ファイルとは、撮像素テから読み出され 
た信号を直接保をしたファイルのことです。 
セットアップメニューから圆 RAW を選び、保を形 
式を指定します（一] ] 目ページ)。 


設定 

説明 

RAW+JPEG 

RAW ファイルと JPEG ファイルの両方 
を保存します。 

RAW 

RAW ファイルを保存します。 

OFF 

」 PEG ファイルを保存します。 


•• RAW ボタン 

RAW ボタンを押すと、記録形式を一時的に変更します。 



DRAW の設定内容 

RAW ボタンを押した場合 

RAW+JPEG 

JPEG 

RAW 

JPEG 

OFF 

RAW+JPEG 


再度 RAW ボタンを押すか、1コマ撮影すると、元の設定（左 
列）に戻ります。 
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- RAW ファイルを表示するには再生メニューの IfflRAW 現 
像（一]日3ページ）で現像処理を行ラ必要びあります。現像処 
理はパソコンでち行えます。 

-パソコンで RAW ファイルを現像するには、パソコンに 
RAW 円 le Converter びインストールされている必要びあ 
ります。付属のソフトウェアをインス!-ールしてください。 

- RAW 撮影では、メモ U —カードを使用してください。 

の 

RAW ファイルは、カメラ再生時に I ソ下の機能は使用でさませ 
ん。 

-赤目補正 
-卜 IJ 三ング 
-リサイズ 

-再生ズームは最大 3.2 倍に制限 



























::::いろいろな再生 

|1コマ再生ずる 


因（再生）ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示 
(1 コマ再生）されます。 



1つ前の画像を見るには◄を押します 。^湯へ 
次の@1像を見るにはを肌ます。ボタ 
ンを押し続けると、早送りします。 

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶 
モニターに 笛 （プレゼントアイコン）び表示されます。 


Vraw 画像を現像ずるには 

] コマ再生時に RAW ボタンを押すと、 RAW 現像のメニュー 
び表示されます（一]日3ページ)。 


連写画像の再生 

連写で撮影された画像は、最初の]枚のみび表示され 
ます。連写画像を個別に表示させるとさは▼を押し 
ます。 

★お気に入りを設定ずる 

1コマ再生時に DISP/BACK ボタンを押すと、★お気に L 
入りのランクび表示され、ランクを設定できます。 ▲ 
または▼で ★ の数 （0 〜已）を設定します。 ろ 

し、 

ろ 

な 


6已 


























1 コマ再生する 


再生 ズーム 

1コマ再生時にみボタンを押すと、画像 
をズーム（拡大）でさます。拡大しすぎた 
ときはみボタンで縮小します。 


みを押すと拡大します。みを押すと縮ルします。 


»|| 



拡大表示中に▲、▼、◄、►を押すと、 
液晶 モニターに 表示される範囲を移動で さ 
ます。 




圓 


-ナビ ゲー シ ヨンで 現在の 
表示位置がわかります。 
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再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンまたは 
MENU / OK ボタンを押します。 


拡大表示中にコマンドダイヤルを回すと、拡大表示したまま 
前後の画像に切り換えることびでさます。 

最大ズーム倍率は、設定した凸 画像サイズ （一94ページ） 
によって変わります。 

gg リサイズ または E 3 トリ S ングを使って面 a で保存され 
た画像は、再生ズームでさません。 


•• 顔キレイナビで撮影した画像の再生について 

顔キレイナビ (-61 ページ）を使って撮影した画像を再生す 
ると、 [ 1 ] び液晶モニターに表示されます。▼ボタンを押 
すたびに表示される顔び切り換わります。 

嗎顔の拡大 

表示している顔の画像ち通常画像と同じようにみまたは 
みを押すと、顔を拡大表示でさます。 






















7 ルチ再生ずる 


再生時に、]コマ、]コマ順序付さ、 2 コマ、 9 コマ、 
]0日コマ（マイク□サムネイル）の一貴を表示して画 
像を比較したり、見たい画像を選んだりすることびで 


さます。 



みボタンを押すたび 
に表示される画像が 
増えます。 




みボタンを押すたび 
に表示される画像が 
減ります。 


• ▲、▼、◄または►を押して画像を選び、 MENU / 
OK ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ表示します。 
•9 コマ再生または] 00 コマ再生では、 ▲ または ▼ 
を押してページを切り換えられます。 

嗎2コマ再生 

〇夕高感度2枚撮りで撮影した画像を 

比較するとさは2コマ再生び便利です。 
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m 画像を消去する 


画像を]コマだけ消去したり、画像を複数枚選んで消 
去したり、すべての画像をまとめて消去したりするこ 
とびできます。 誤って画像を消去すると元には戻せま 
せん。消去したくない画像は、あ5かじめパソコンに 
コピーし ておいて<ださい。 

MENU / OK ボタンを押して再生メニューを表示させ、 
m 消去から消去ち法を選びます。 

プ□テクトされた画像は消去でさません。消去するには、プ 
□テクトを解除してください （一] 日已ページ)。 


1コマ消去 

消去する画像を ◄ または ► で選んでから MENU /0 K 
ボタンを押すと、表示されている画像び消去されます。 

4r 

- MENU /0 K ボタンを押すと同時に画像び消去されますので、 
誤って消去しないよラにごを意ください。 

- MENU /0 K ボタンを繰り返し押すと画像び連続して消去されま 
す。消去する画像を ◄ または ► で選んでから MENU /0 K ボ 
タンを押して < ださい。 
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複数指定消去 

□ び表示されている画像をまと 
めて消去でさます。 


プ U ント予約やフォトブックなどび 
設定されている画像には、 U び表 
示されます。 

n 消去する画像を選んで MENU/OK ボタンを押す 
と、選択されます。 

-選択された画像は凸び表示されます。 

•もう一度、 MENU/OK ボタンを押すと、選択び解 
除されます。 

n まとめて消去する画像を選択指定した後、 
DISP/BACK ボタンを押します。 

消去実行画面び表示されます。 

B 実巧を選んで、 MENU/OK ボタンを巧すと、複 
数指定消去が実行されます。 



m 画像を消去する 


全コマ消去 

画像びすべて消去されます。 

嗎 

-メモ U —カードびカメラに入っているとさは、メモ U —力一 
ド内の画像びすべて消去され、メモ U —力ードび入っていな 
いとさは、内蔵メモ U —の画像びすべて消去されます。 

- DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消 
去した画像は元に戻せません。 

-プ□テクトされた画像は消去でさません。消去するには、プ 
□テクトを解除してください（一]日已ページ)。 

-プ U ント予約を設定している画像を消去しよラとすると、 
メッセージび表示されます。 MENU/OK ボタンを押すと、その 
画像を消去します。 
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|撮影時の詳細情報を確認ずる 


1コマ再生時に撮影時の詳細情報を確認でさます。 
info ボタンを押すごとに、表示び切り換わります。 



1コマ再生表示 詳細情報表示1 



AF 位置確認表示 詳細情報表示2 
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コマンドダイヤルを回すと、前後の画像に切り換えることび 
でさます。 

AF 位置確認表示では、 AF 撮影時にピントを合わせた位置 
を確認でさます。ピントを合わせた位置に「+」 マーク （AF 
エ U アポイント）び表示されます。 

〜ピントの位置を拡大表示ずる 

▼を押すと、ピントを合わせた位 
置を拡大できます。 DISP/BACK また 
は MENU /0 K ボタンを押すと、]コ 
マ再生に戻ります。 































国ピク チャーサーチ _ 

再生メニューの国ピクチャーサーチで、画像を検索 
でさます。 

n 検索条件を選びます。 

下の条件から選びます。 


検索条件 

内容 

日付で検索 

指定した撮影曰を選んで画像を表示し 
ます。 

顔で検索 

顔の情報をちとにして指定した画像を 
表汀^します。 

★ お気に入 
りで検索 

指定した ★ お気に入りランクの画像を 
表示します（一6已ページ)。 

撮影シーンで 
検索 

指定した撮影シーンを選んで画像を表示 
します。 

画像タイプで 
検索 

静止画/動画/連写 / RAW のタイプ別 
(し表す^します。 

アップロード 
巧で検索 

アップ□ー ド先を選んで画像を表示し 
ます。 


n MENU / OK ボタンを押して検索条件を決定しま 
す。 


n 検索条件を絞り込みます。 

絞り込む条件を選ぶと、条件に合ったサーチ画面 
び表示されます。 


サーチ画面を表示した状態で MENU /0 K ボタンを押すと、ヴー 
チ画像に対する再生メニューび表示され、各操作を実行でさ 
ます。操作方法は参照ページをご覧ください。 


メ ニユー 

参照ページ 

励消去 

P .68 

ED プ□テク ト 

P .10 已 

圆スライド シヨー 

P .103 
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Ea フォトブックアシスト 


お気に入りの画像を集めて、フォトブックを作成でさ 
ます。 

フォトブックを作成する 

n 再生メニューか！ 5 四フオトブックアシスト 

を選びます。 

n 新規 BOOK を選び、 MENU /0 K を巧します。 

フォトブックの新規作成画面び表示されます。 

H フォトブックを作成する画像の選択方法を選 
びます。 

全画像か 5 選択： 保をされているすべての画像か 
ら]枚ずつ選択でさます。 

サーチして選択： 指定した条件で検索した画像か 
ら選択でさます (-71 ぺージ)。 

m ツ下で保存されている画像と動画は選択でさません。 
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B 


曰 

且 


画像を選択します。 

•▲ で表示されている画像を選択または選択解 
除します。 

• ▼ で表示されている画像を表紙にします。 

最初に選択した画像は、自動的に表紙と]枚目の画像 
になります。表紙は、後から▼で変更することをでさ 
ます。 


画像の選択が終わった5、 
巧します。 

作ぶ終了を 選びます。 


MENU /0 K ボタンを 


■ BACK! が • 


をて 選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての 
画像び、フォトブック作成中の画像として選択されます。 










n MENU / OK ボタンを押します。 

W フオトブックアシストメ ニ ュ-に作成したフオ 
トブックび表示されます。 

の 

•フオトブックで選択でさる画像は3日日枚までです。 

-画像び]枚ち選択されていないフオトブックは削除されます。 


>♦作成したフォトブックについて 

•作成したフォトブックは、付属のソフトウェア 「MyFinePix 
Studio 」 でち、パソコンに取り込んで使うことびできます。 
•カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカン 
タンに注文することびでさます。詳しくは下記ホーム 
ページをご覧下さい。 

http :// fujifilnn . jp / personal / print / inclex.htnnl 


四フオトブックアシスト 


作成したフォトブックを見る 

作成されているブックを選ぶと、フォトブックの内容 
を見ることびでさます。 

< または ► で次や前の画像に移動でさます。 

作成したフォトブックを編集/削除する 

n 作成したフォトブックを表示しているときに 
~ MENU /0 K ボタンを押します。 _ 

n 編集 または 肖養を 選びます。 I 

•編集： フォトブックの内容を再編集できます。 い 
編集ち法は「フォトブックを作成する」と同じ5 
です（一72ぺージ)。 g 

•削除： 表示されているフォトブックを削除でさな 
ます。 S 

n 画面の指示にしたがって、フ ォト ブックを編 
集 r 削除します。 
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パノラマを再生する 


1コマ再生時にパノラマ写真を選択して▼を押すと、 
ノ く ノラマ写真を再生でさます。 

横ち向に撮影したパノラマ写真は左からちに、縦ち向 
に撮影した写真は下から上に表示されます。 



I ® で撮影したパノラマ写真は、エンドレスで再生されい37 
ぺージ)、固自動 電源 OFF の設定び無効になります卜11已 
ぺージ)。 

I ® で撮影したパノラマ写真を再生中に、◄を押すと再生 
方向びちから左になります。 ► を押すと左からちに戻りま 
す。 
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パノラマ再生時の操作方法について 


機能 

操作 

説明 

再生/ 

一時停止 

攀) 

再生を開始します。再生び終わると 
停止します。再生中にをう一度▼を 
押すと、一時停止します。 

停止 

參) 

再生を終了します。 


停止中 （1 コマ 再生時）にみボタンまたはみボタンを押すと、 
ノ くノラマ写真を縮ル/拡大表示でさます。 

















:::: .誦蹄端年 


しだ動画を撮該する 


音声付さの動画を撮影でさます。 



• (動画撮影）ボタンを巧すと、動画撮影が 
開始されます。 



撮影中は、«が表示されます。 

-動画撮影中に撮影可能な静止画 

U の枚数が表示されます。 

I- 動画撮影の残り時間（カウント 
ダウン）が表示されます。 


動画撮影中もズーム IJ ングでズーム操作び行えます卜2已 
ぺージ)。 

P ちう一度 • （動画撮影）ボタンを押すと、撮 
影が終了します。 

残り時間びな<なるか、内蔵メモ U —またはメモ 
U —カードび空さびなくなると、撮影は自動的に 
終了します。 


の 

メモ U カードに記録中は背面のインジケーターランプび点打 
します。動画撮影中またはインジケーターランプ点灯中に電 
池カバーを開けないで<ださい。撮影した動画び再生でさな 
<なります。 

動画撮影中の静止画撮影について 

動画撮影中にシャッターボタンを押すと、静止画を撮影で 
さます。 


• 動画撮影中の静止画撮影には二つの撮影方法びあります。 
撮影メニューの 固動画中静止画 撮影で撮影方法を選ん 
でください（一98ページ)。 

•静止画と動画はそれぞれ別のファイルで保存されます。 

の 

•八イスピード動画の撮影中は、静止画の撮影はでさません。 
• 撮影でさる枚数には限りびあります。 
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巧動画を撮影する 


• 動画撮影中ちフォーカスモードを設定でさます（一已3ページ)。 

•露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさび、撮影前の画面表示と異なるこ 
とびあります。 

•被写体び暗くピントび合いにくい場合、 AF 補助光ランプび発光します。 AF 補助光を発光しないようにするには、セットアッ 
プメニユーの 巧 AF 補助巧 （一]] 6ぺージ）を OFF にします。 

の 

• 音声ち同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさびないよラごを意ください。 

• 動画撮影中は、カメラの動作音び録音されることびあります。 

• 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジび入ることびありますび故障ではありません。 

•長時間、動画を撮影したり、まわりの温度び高い場所で使用した場合に、カメラの温度び高くなることびありますび故障では 
ありません。 


動画の画像サイズを変更するには 

撮影メニューで 巧動画モードを 選びます。 


設定 

説明 

^1920 (1920 X 1080) 

フル八イビジョン動画 

胚11280 (1280 X 720) 

八イビジョン動画 

m (640 X 480) 

標準動画 

晒640 X 480 (70 fps ) 

八イスピード動画 

の 

-音声は記録されません。 

-撮影中にピントや露出、ホワイトバランスは自動調整されません。 

- SIS 320 X 112 を選んだとさは、上下に黒い帯び表示されます。 

晒320 X 240 (120 fps ) 

晒320 X 112 (200 fps ) 
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し因動画を再生ずる 


画像の再生時に動画を選択する 
と、巧び表示されます。▼を 
押して、動画を再生します。 



動画再生時の操作方法について 



• パソコンで動画を再生するとさは、カメラをパソコンに接続 
して、動画をパソコンに転送してください （一8 日ページ)。 
• 再生中に MENU / OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面び 
表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、 
MENU / OK ボタンでミ夫定します。動画の再生音量は、セット 
アップメニューでち設定でさます。 

の 

スピーカー （一8 ページ）を指などでふさびないでください。 
音び聞さ取りにくくなります。 


動画の再生速度について 

◄または►を押して、再生速度 
を変更でさます。再生速度は再生 
アイコンのの数で表示 
されます。の数びをいほ 
ど速度び速くなります。 


再生アイコン 
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器ミ態を雌瑪を 


テレビに接続ずる 


テレビに接続すると、写真やスライドショー（一]03ページ）を大勢で楽しむことびできます。 

P カメラの電源をオフにします。 

P 市販の A/V (音声/映像）ケーブルまたは市販の HDMI ケーブルで、カメラとテレビを接続します。 


白のプラグを音声 
(白）端子へ 

黄色のプラグを映像 '=! _ != 
(黄）端子へ 



- HDMI ケーブルは、 US 目ケーブルや A / V ケーブルと同時に接続できません。 

- HDMI ケーブルで接続しているとさは、テレビには記録された画像と音声び出力されます。 


カメラの A/V OUT (音声/映像出力） 
端子に A / V ケーブルを接続します。 



■画像をテレビで見る W 























テレビに接続する 


B テレビの入力をビデオ入力または HDMI 入力に切り換えます。 

™ テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書を参照してください。 

n カメラの電源をオンにして、因（再生）ボタンを巧します。 

U カメラの液晶モニターび消え、画像やボイスメモびテレビで再生されます。 

の 

ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 


•音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしてを、音量は変わりません。 
. 動画を再生すると、静止画に比べて画質び低下します。 



::::画像をパソコンに拓送ずる 

■パソコンと接続ずる 


付属のソフトウェア （Windows : My 円 nePix studio、Macintosh : FinePixViewer ) を使うと、カメラと接 
続したパソコンに画像をコピーして、画像の閱覽、管理、印刷をすることびでさます。カメラとパソコンを接続 
する前に、ソフトウェアをパソコンにインス I -ールしてください。 

Windows にソフトウェア 「MyFinePix Studio 」 をインストールする 

Q インス!-ールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。 



動作環境 1 

0 S *1 

Windows 7 ( SP 1) / 

Windows Vista ( SP 2) 

Windows XP ( SP 3) 

CPU 

Pentiums 3 GHz ネ目当!^化 
(Core 2 Duo . 2.4 GHz 政上）*吕 

Pentiums 2白 Hz ネ目当し化 
(Core 2 Duo 、2.4 GHz し化）*吕 

メモリ 

1白目政上 

已] 2 M 目じ(上り白目じ(上）*吕 

八ードディスク 
空を 容量 

2白目し化 

ディスプレイ 

DirectX 9し U 上対応のビデオカード（推奨） 

Di ^ ectX 7し^(上対応のビデオカード（必須）つ 

1,024 X 7目8ドットじ(上フルカラー 

その他 

. 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 

-自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続びできる環境（ブ 
□-ドバンド環境び推奨）び必要 

- .NET Framework のインス!-ールび必要な場合ち、インターネット接続びでさる環境び必要 


*1 すべてプ U インス!-ールされたモデルのみ。 

*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。 

*3 DirectX 7に対応していないパソコンにインス!ルすると、正常に動作しない場合びあります。詳しくは、ご使用 
のパソコンメーカーにお問い合わせください。 

の 

上記外の Windows 日 S では使用でさません。自作パソコンや、日 S をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。 


画像をパソ n ンにお送ずる 
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n パソ〕ンを起動します。 

^ コンピューターの管理者アカウント（例えば、 
「 Administrator 」） で□グインしてください。 

C 1 起動中のアプリケーションを終了して、付属 
の CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブに入れます。 

インス I -ーラーび自動で起動します。 

••Windows 7 /Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD - R 日 M をパソコンに入れたときに「自動再生」 
ウィンドウび表示された場合は、 SETUP.EXE の 実行を 
ク U ックしてください。「ユーヴーアカウント制御」ウィ 
ンドウび表示されるので、 はい （Windows Vista では 続 
巧） をクリックしてください。 


パソコンと接続する 


、インストーラーを手動で起動ずる 

インス I -ーラーび自動起動しない場合は、手動で起動させ 
ます。 

1スタートメニューから コンピューター (Windows 7) / 
コンピユータ (Windows Vista ) / マイコンピュータ 
(Windows XP ) をクリックします。 

2 円 NEPIX の CD - ROM アイコンをダブルクリックしま 
す。 「 FINEPIX 」 ウィンドウび表示されます。 

3 SETUP または SETUP.EXE をダブルクリックしま 
す。 

n MyFinePix Studio のインストー ルをク 

リックします。 

-画面の指示にしたびってソフトウエアをイン 
ストールしてください (Windows Media 
Player や DirectX、.NET Framework ty ^ CD - 
ROM の中身よりもちいノくージョンの場合は、 
これらのソフトウエアをインス I -ールします）。 

- RAW FILE CONVERTER ち一緒にインス I 
ルされます。 


画像をパソ n ンにお送ずる 
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パソコンと接続する 


「インス!-ールが完了しました」というメッ 
セージが表示された5、 CD - ROM をパソコン 
から取り出してください。 

これでインス!-ールは終了しました。続いて、 
「カメラとパソコンを接続する」卜8已ぺージ）に 
進んで < ださい。 

CD - ROM は再インス I -ール時に必要となりますので、 
パソコンから取り出した後、湿気びなく日び当たらない 
ところに大切に保存してください。 


日 


画像をパソ n ンにお送ずる 
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♦傭 Windows か5 MyFinePix Studio をアンインストー 
ル (削除）ずる 

インス I -ールしたソフトウエアび不要になったとさのみア 
ンインス!-ールを行ってください。 アンインス!ルの前 
に MyFine 円 X Studio を終了し、カメラとパソコンの接 
続を外してください。 

1コント□ールパネルを開さ、「プ□グラムのアンイ 
ンストール 」 (Windows 7 /Winclows Vista ) また 
は「プ□グラムの追加と削除 」 （Windows XP ) で 
MyFinePix Studio を削除してください。 

2 確認ダイア□グび表示されたら、メッセージをよくお 
読みの上、 OK をク U ックしてください。 





パソコンと接続する 


Macintosh にソフトウェア 「 FinePixViewer 」 をインストールする 

Q お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。 



動作環境 

CPU 

PowerPC または Intel processor (Core 2 Duo 似上）*吕 

OS *1 

Mac OSX (パ'-ジョン]日. 3.9 〜]日. 6) 

メモ u 

2已6 M 目じ(上り G 目じ(上）で 

八ードディスク 
空さ容量 

インス!-ールに必要な容量； 2日日 M 目し U 上 
動作に必要な容量400 MB し U 上 

ディスプレイ 

800 X 600ド'ットし化約32,000色心 

その他 

本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 


*1 すべてプ U インス!-ールされたモデルのみ。 

*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。 

《最新の対応日 S については、下記のホームページをご覧ください。 


http://fujifilm.jp/suppo け/ di 旨 italcamera/compatibility/index.html 

P パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。 

P 付属の CD-R 日 M を CD-ROM ドライブに入れ 、 Installer for Mac OS X をダブルクリックします。 

RAW FILE CONVERTER をインス!ルする場合は、 SILKYRFCEXInstaller をダブルクリックしてくださし、。 
RAW FILE CONVERTER をインスIルすると、 RAW 画像をパソコン上で現像できます。 
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パソコンと接続する 


FinePixViewer のインストールを クリック 
します。 

画面の指示にしたびって、ソフトウェアをインス 
I -ールします。管理者パスワードの入力画面び 
表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、 
OK をク U ックしてください。 

「 FinePixViewer のインストールが完了しま 
した」というメッセージが表示されます。 終 
了を クリックしてください。 

CD - ROM を CD - ROM ドライブか！5取り出し 
ます。 

の 

Web ブラウヴに Safari をご使用の場合、 CD-ROM ^ 
取り出す際に、「ディスク "Fine 円 X" は使用中のため 
取り出せませんでした。」のメッセージび表示されるこ 
とびおります。 

その場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリッ 
クして起動し、アプ U ケーシヨンメニューの Safari- 
Safari を 終了を選択して終了させてから、 CD-ROM 
を取り出します。 


P FinePix Viewer を自動起動させます。 

g ■MacOS X (パージョン10.5 ly 前）について 

1アプリケーションフォルダからイメージキヤプ 
チヤ （Image Capture ) を起動します。 

2イメージキヤプチヤメニューより損境設定を選 
択します。 

3カメラを接続したとまに起動する頂目からその 

化を選択します。 

4アプリケーションフォルダから FPVBridge 
を選択し、開くボタンをク U ックします。 

5イメージキヤプチヤを終了します。 

■ MacOSX (パージョン10.6)について 

1あらかじめカメラを接続しておさ、カメラの電 
源をオンにします。 

2アプリケーションフォルダからイメージキヤプ 
チヤ （Image Capture ) を起動します。デバ 

イス欄に、接続したカメラび表示されます。 

3接続したカメラの動作設定を選択します。この 

カメラを接続時に開<アプリケーション欄で、 
その他から FPVBridge 選択し、選択ボタン 
をク U ックします。 

4イメージキヤプチヤを終了します。 


Q ^3 ^3 
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これでインス!-ールは終了しました。続いて、「カメラ 
とパソコンを接続する」に進んでください。 


CD-ROM は再インスIル時に必要となりますので 、バソコ 
ンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらないところに大 
切に保存してください。 


Macintosh か5円 ne 円 xViewer をアンインストール 
(削除）ずる 

インスI-ールしたソフトウエアび不要になったとさのみア 
ンインス!-ールを行ってください。 アンインス!ルの前 
に円 ne 円 xViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を 
外してください。 

1アプ U ケーシヨンフオルダにインストールされた 
Fine 円 xViewer フオルダをドラッグして、「コミ箱」に 
入れます。 

2 円 nder メニューの ゴミ箱を空にする を選びます。 


パソコンと接続する 


カメラとパソコンを接続ずる 

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作するこ 
とを確認してください。 Windows をお使いの場合は、 
Windows の CD - R 日 M び必要になることびあります 
ので、あらかじめご用意<ださい。 

n ソフトウェアをインストールしたパソコンを 
起動します。 

P カメラの電源をオフにします。 

n 付属の us 目ケーブルで、カメラとパソコン 
を接続します。 



US 目ケーブルは、向さに気をつけて、接続端子の奥ま 
でしっかりと差し込んでください。 USB； \ブや キーボー 
ドを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してく 
ださい。 
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パソコンと接続する 


Q カメラの電源をオンにします。 

n H 像を！礎します。 

h ソフトウェアび自動的に起動するので、画面の指 
示にしたびって画像をパソコンにコピーします。 
転送を中止して終了するには、キャンセルをク 
U ックします。 

0カメラとパソコンの接続を外します。 

h 画像の保をび完了したら、カメラの電源をオフに 
してから USB ケーブルを外してください。 

の 

-画像をコピーするとさは、バッテ U —切れにミち意してくださ 
し、通信中に電源びオフになると、メモ U —カードまたは内 
蔵メモ U —内のデータび破壊されることびあります。 

-内蔵メモ U —の画像を転送する場合は、メモ U —カードを取 
り出してください。 

-メモ U —カード内に大量の画像びある場合は、ソフトウェア 
の起動に時間びかかり、画像の保存や転送びでさないことび 
あります。このような場合は、お手元のカード U —ダを使っ 
て、転送してください。 

-カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー 
ターランプび消打していることを確認してください。 


カメラとパソコンの通信時には、ツ下の操作をしないでくだ 
さい。メモ U —力ードや内蔵メモ U —のデータび壊れたり、 
データび 消えることびあります。 

-カメラの電源をオフにする 
-US 目ケーブルを抜く 
■メモ U —カードを抜く 

メモ U —力ードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外 
したあとに行ってください。 

ソフトウェアび自動起動しないときは、正しくインスI-ール 
されていない可能性びあります。パソコンとカメラの接続を 
外して、ソフトウェアを再インス!-ールしてください。 

ソフトウてアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存 
してご利用いただく場合、スタンドア□ーン（単独）のパソ 
コンのよラにご利用になれないことびあります。 
パソコンでの「コピー中」といラ表示び消えてすぐにカメラ 
を取り外したり、 USB ケーブルを抜いたりしないでくださ 
い。大さなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表 
示び消えてち、カメラのアクセスびしばらく行われている場 
合びあります。 

インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ□バイ 
ダ接続料金などはお客様のご負担となります。 

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ 
をご覧ください。 
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ミミミミ.吗每を夕おげを 


u プ y ンタ-にカメラをごないでプ y ントずる 


Piet 目 ridge (ピクトブ IJ ツジ）対応のプ U ンターびあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 
プ IJ ンターにつないでプ U ントでさます。 


プリンターに接続する 

D 


付属の USB ケーブルでカメラとプリンター 
を接続し、プリンターの電源を入れます。 



日 


カメラの電源をオンにします。 

液晶モニターに US 目接続画面び表示され、その 
後ピクトブ IJ ツジ画面び表示されます。 



その場で選んでプリントする 

プリントしたい画像を選びます。 


D 

曰 

且 

曰 


n 

PietBridge 

雜 


プリント枚数を指定します。 

最大99枚まで設定でさます。 


手順1と2を繰り返し、プリントしたい画像 
をすベて選びます。 

MENU / OK ボタンを押します。 

確認画面び表示されます。 
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プ IJ ンターにカメラをつないでプ u ントする 


n もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 

プ IJ ントび開始されます。 


-プ U ント枚数を]枚も指定せずに MENU/0K ボタンを押すと、 
表示中の画像び]枚プリントされます。 

• お使いのプ U ンターの種類によっては、使えない機能びあり 
ます。 

嗎日付を入れてプリントずる 

撮影した日付を入れてプ U ントするには、手順]または2で 
DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリツジの設定画面び表示 
されますので、▲または▼を押して、 曰付ありプリント re を 
選び、 MENU/0K ボタンを押してみ定します。 

-日付を印宇したくないとさは、 日付なしプリントを 選びます。 
-日付プ U ントに対応していないプ U ンターに接続した場合は、 
曰付ありプリント攻 び選べません。 
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プリント予約した設定でプリントずる 
凸プリン トモ約 （ DPOF ) (一 9 ] ぺージ）であらかじ 

め選んだ画像を設定した枚数分プ U ントします。 


n DISP/BACK ボタンを巧します。 

ピクトブ U ツジの設定画面び表示さ 
れます。 

P 〇モ約 プリントを選びます。 



n MENU/OK ボタンを巧します。 

W 確認圍び表ホされます。 

が予約プリントします 
I タル： 9枚 


n もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 

■■ プ I 」ントび開始されます。 













、プリントの中止 

プリント中に DISP / BACK ボタンを 
押すと、プ U ントを中止します。 

プ IJ ンターによっては、すぐに中 
止でさないことやプ U ントの途中 
で停止することびあります。プ U 
ントの途中で動作び止まってし 
まったとさは、カメラの電源をいったんオフにしてから、 
ちラー度電源をオンにしてください。 



、プリンターとの接続を切るには 

カメラの液晶モニターに プリント 中と表示されていないこ 
とを確認してから、カメラの電源をオフにして、 US 巨ケー 
ブルを取り外します。 


プ IJ ンターにカメラをつないでプ U ントする 


内蔵メモ U —またはこのカメラでフオーマツトしたメモリー 
カードを使って、プ U ントしてください。 

カメラとプ U ンターを US 目ケーブルで直接つないでいると 
さは、フチあり/フチなしや印字品質、用紙サイズなどはプ 
U ンター側の設定になります。 
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■プリントサービス店でプリントする（お店プリント) 

「お店プ U ント」とは、凸プリントモ約 （ DPOF ) であらかじめ DPOF 指定卜 9] ぺージ）した画像の入ったメ 
モ U —カードをフジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店にお持ちいたださ、 「 DPOF 指定でプ U ント」とお 
伝えいただくだけで、簡単に高画質でプ IJ ントでさるサービスです。プ U ントしたい画像と枚数をカメラであら 
かじめ設定でさるので、店頭での時間や手間を省けます。 

デジタルカメラ メモリーカード フジカラーデジカメプリントサービス店 




P P E_ 

ZSZ 


事前にカメラでプリントする画 
像と枚数を設定します（プリン 
トモ約 （ DPOF ) 一 91 ぺージ)。 


画像の入ったメモ U —カード 
をカメラから取り出します。 


メモ U —力ードをお店にお持ちいただくだけで、手 
軽に高画質でプ U ントでをます。 

詳細は、 http :// fujifilnn . jp / personal / print / index . 
html を参照してください。 

、デジカメプリントのごを文について 

•カメラであらかじめ DPOF 指定していなくてち、フジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店の店頭で、プ U ントしたい画 
像や枚数、日付印字の有無を指定でさます。お店のプ U ント受付機をご利用いただくと、画像を見なびら簡単にミ主文でさます。 

-一部の店舗では、 DPOF 指定をお受けしていない場合びありますので、ごミち文時にご確認ください。 

•パソコンに保存した画像なら、インターネットでちデジカメプ U ントをごを文いただけます。画像をパソコンに転送する方 
法は、8日ページをご参照ください。 

.内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの圆 画像コピ ー( 一]日8ぺージ）でメモリーカードに画 
像をコピーしてから凸 プリントモ約 ( DPOF ) で DPOF 指定して、プ U ントサービス店にお持ちください。 

-曰付プ U ントする場合は、撮影時にすでにカメラの曰時設定び正しく設定されている必要びあります。撮影前にカメラの曰 
時び正しく設定されていることをご確認ください（一23ページ)。 

•パノラマモードで撮影した画像は、ワイドなパノラマプ IJ ントでお楽しみいただくことびでさます。プ U ント取扱店にて 
「パノラマプリント」とご指定の上ごを文ください（「パノラマプリント」はお店のプ U ント受付機ではごを文でさません。 
プ U ント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプ U ントについては、しソ下のホームページ 
をご覧ください。 http :// fujifilnn . jp / personal / print / photo / inclex.htnnl 
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L プリントする画像を指定する（凸プリントモ約 （ DPOF )) 


再生メニューの凸プリントモ約 （ DPOF ) であらかじめ DPOF 指定（プ IJ ント予約）しておくと、カメラを 
円な目 rid 呂 e 対応プ IJ ンターに直接つないでプ U ントしたり卜87ぺージ)、フジカラーデジカメプ U ントサービ 
ス取扱店でお店プ IJ ントするとさ（一90ページ）に、指定した内容で簡単にプ IJ ントでさます。 

••DPOF 指定 

DPOF (デイーポフ）とは 、 Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット）のことで、 

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プ U ントしたい画像や枚数、曰付印字の有無などの指定情報を、メモ 
U —力ードなどに記録するとさの形式です。 DPOF 


■ 日付あり設定/曰付なし設定 

n 再生メニューで凸 プリントモ約 
( DPOF )®! びます卜11日ページ)。 

n 曰付あり設定 または 曰付なし設定 

を選びます。 


i_i.J I I I 「 

r as 

■"日 ~ ' 

日付なし設定 -^ 

全コマ解除 


-日付あり設定：撮影曰 

を印字します。 

-日付なし設定：撮影曰 

を印字しません。 


Q MENU /0 K ボタンを巧します。 

Q DPOF 指定する画像を選びます。 


4 ^ 
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プ IJ ントする画像を指定する（凸予約プ U ント (DPC 


n プリント枚数を選びます（最大 
99 枚)。 


Co Iタル：00001 

I 合計プリン 


日 


日 


- DP 0 F 指定を取0消した 
いとさは、プ IJ ント枚数 
び日になるまで▼を押 
します。 

-顔キレイナビ (-61 ページ） 

で撮影した画像公び表示された画像）の場 
合、▼ボタンを押すと、カメラび検出した顔 
の数と同じプ U ント枚数び設定されます。 

プリントしたいすべての画像に巧して手順 4 
と己を行います。 

設定した内容を保をして終了するには、 MENU / 
OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、 
DISP/BACK ボタンを押します。 

合計枚数を確認して、ちう一度 
MENU/0K ボタンを押します。 


DP 0 F 指定（プ IJ ント予約）し 
た画像には、再生時に〇び表 
示されます。 


© 
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同じメモ U —力ードで最大999枚まで DP 0 F 指定するこ 
とびでさます。 


-別のカメラで DPOF 指定された画 
像びメモ U —力ードに入っていると 
さは、ち図のようなメッセージび表 
示されます。 MENU /0 K ボタンを押し 
て、すでに設定されている DPOF 
指定を取り消し、 DPOF 指定をし 
直してください。 

-曰付あり/曰付なしはプ U ンターの設定による場合びありま 
すので、お使いのプ U ンターの設定を確認してください。 

■をコ7解除 

現在設定されている DPOF 指定 

(プ U ント予約）を一度に解除で 

さます。 

をコマ 解除を 選び、 MENU/0K ボ 

タンを押すと、確認画面び表示さ 

れます。もう一度、 MENU/0K ボタンを押すと、 DPOF 

指定びすべて解除されます。 



H プ U ント予約 U セット 0 K ? 




















::::ゾニューを使いこなず 

yi 影の設定を変える一撮影メニ ュ 


撮影時に使ラ機能を設定でさます。 


撮影メニューの使い方 

n 撮影画面で MENU / OK ボタンを押し 
ます。 

撮影メニューび表示されます。 

P 変更する項目を選び、設定を変更 
します。 


n MENU / OK ボタンを押します。 

変更した内容に設定されます。 

Q DISP / BACK ボタンを巧します。 

撮影画面に戻ります。 



メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。 


撮影メニュ-覧 

•[] 内は工場出荷時の設定値です。 


モード 


[臨] 


モードダイヤルび EXR のとさに、シーンに合った 
EXR モードを設定でさます（一34ぺージ)。 


囚 Adv . モード 


[|Es|] 


モードダイヤルび Adv . のとさに、高度なテクニックび 
必要な写真を簡単に撮影でさます（^3目ぺージ)。 


囚シーン選択 


[争] 


モードダイヤルび SP のとさに、好さなシーンポジシヨ 
ンを選んで、モードダイヤルに割り当てることびでさ 
ます（一39ぺージ)。 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


脑1 感度_ [AUTO (800)] 

光に対する感度を変更でさます（一已7ページ)。 

巧画像サイズ [04:3] 


撮影する画像の大ささと縦横比を変更でさます。 

画像サイズび大さいほど画質び良くなり、小さいほど 
多くの画像を記録でさます。 


設定 

用途例 

04:3 

A 3、四切 (254 mm x 305 mm )、 四切 W サイズ程 
度で印刷する場合に適しています。 

03:2 

016:9 

〇1 

1 

04 

3 

六切 （203 mm X 255 mm )、 A 4 サイズ程度で印刷 
する場合に適しています。 

03 

2 

016:9 

〇1 

1 

回4 

3 

DSC ( 89 mm X 119 mm)、L (89 mmXl 27 mm )、 A 目 
サイズ程度で印刷する場合に適しています。 

回3 

2 

回16:9 

回1:1 
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画像の縦横比について 

画像の縦横比によって撮影でさる範囲び異なります。用途 
に合わせて縦横比を選択してください。 


設定 

説明 

4:3 

液晶モニターの再生表示の比率と同じです。 

3:2 

画像の縦横比びフィルムやポストカードと同じ 
3:2になります。 

16:9 

画像の縦横比び]目：9になり、八イビジョンテ 
レビでの再生に適しています。 

1:1 

正方形の比率です。 


固画質モード_ [ FINE ] 

撮影する画像の画質を変更でさます。 


設定 

説明 

FINE 

画質優先 

NORMAL 

撮影枚数優先 



































撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


EB ダイナミックレンジ _ [ AUTO ] 

撮影する画像のダイナミックレンジを変更でさます。 
広いダイナミックレンジでの撮影は、明暗差の強い建 
物、コントラストの高い被写体（光と波、強い光と紅 
葉、青空での人物撮影など)、白い被写体（建物、動物、 
白い服でのポートレート撮影など）などのシーンに効 
果的です。 


設定 

おずずめ用途 

AUTO 

撮影シーンに適した設定を行います。 

moo % 

曇天や室内では、コントラストのある画像び 

面2000 /〇 

撮影でさます。 

B ] 4000 /〇 

t 

圓8000 /〇 

i 

コントラストの強いシーンでは、白とびや黒 
つぶれを抑えます。 

圓16000 /〇 


B 16000/〇と醒38000/〇は 囚 EXR モー ドでダイナミツ 

クレンジ優先を選択している場合のみ設定でさます。 

の 

ダイナ三ックレンジび広くなるほど、画像にノイズび増えま 
す。 


m フイルムシミユレーシヨン[西 T PR 0 VIA ] 

撮影時の発色や階調を変更でさます。 


設定 

説明 

耐 PROVIA / 
スタンダード 

標準的な発色と階調で人物、風景など幅 
広い被写体に適しています。 

Or Velvia / 
ビビッド 

高彩度な発色とメ IJ 八 IJ のある階調表現 
で、風景や自然の撮影に適しています。 

回!" ASTIA / 
ソフト 

落ち着いた発色とソフトな階調で、しつ 
とりとした表現に適しています。 

モノク〇 
(フイルター 
なし） 

モノ I -ーンの表現を活かした印象的な仕 
上びりの撮影に適しています。 

おモノク □+ 

Ye フイルター 

被写体のコントラストをやや強調した表 
現に適しています。青空び少し濃<なり 
ます。 

[ fm モノクロ + 

R フイルター 

被写体のコントラストを強調した表現に 
適しています。青空び濃くなります。 

おモノクロ+ 

G フイルター 

督や肌などの調テび出る階調表現で、 
ポートレートに適しています。 

面がセピア 

ウォーム調の色合いであたたかみのある 
雰囲気の表現に適しています。 


メニュ I を使いこなす 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


国ホワイトバランスシフト 

ホワイトバランスを手動で微調整します。 

◄または►で微調整する項目を選び、▲または ▼ 
で値を変更します。それぞれの値を+9〜 -9 の範囲 
で調整し、 MENU / OK で設定を完了します。 


F 

1 

C 

h i 

: y= 、 

i 因 

!〇 

，ら〇 

OK BACK 凶かも , 


而^かノー_[惊岛 

撮影する画像の色の濃さを変更でさます。 

設定：濃い/やや濃い/標準/やや薄い/薄い 

E •ミシャープネス_[スタンダード] 

輪郭をやわらかくしたいとさや強調したいとさに使用 
します。 

設定：八ード/ミディアム八ード/スタンダード/ 
ミディアムソフト/ソフト 


メニュ I を使いこなず 
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EH ノ、ィフィトトーソ_[乂タンター tN 

画像の八イライト部の調テを軟らかくしたり、硬くし 
たりでさます。八イライト部の調テを硬くしたいとさ 
は 八ードに、 軟らかくしたいとさは ソフトに 設定しま 
す。 

設定： J \- ド/ミディアム八ード/スタンダード/ 
ミディアムソフト/ソフト 

HH シャドウトーン_[スタンダード] 

画像のシャドウ部の調テを軟らかくしたり、硬くした 
りでさます。シャドウ部の調テを硬くしたいとさは 
八ードに、 軟らかくしたいとさは ソフトに 設定します。 

設定： J \- ド/ミディアム八ード/スタンダード/ 
ミディアムソフト/ソフト 

面ノイズリダクション [スタンダード] 

撮影画像のノイズを低減します。 

設定：強/やや強/スタンダード/やや弱/弱 













团超解像ズーム _ [ OFF ] 

画像を2倍または 1.4 倍に拡大して撮影でさます。デジ 
タル超解像処理によって、シャープで解像感のある画像 
を撮影でさます。 

設定： 2X /1.4X /OFF 

4r 

-超解像ズームを使ラと、光学ズームに比べて画質び劣化する 
場合びあります。 

-モード変更により、超解像ズームび解除される場合びありま 
す。 

-超解像ズームを使ラと、処理に時間びかかります。 

-撮影画面には、超解像ズームの画像は表示されません。 

-連写や動画撮影では、超解像ズームは使用でさません。 

圆インテリジェントブレ防止 [ ON ] 

ON にすると、プレ S アム EXR オート時にインテ U 

ジェントブレ防止び有効になります（一3己ページ)。 

設定： ON/OFF 

回顔キレイナビ _ 

顔にピントと明るさを合わせて、人物を明るく目立つ 
ように撮影できます（一61ページ)。 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


ffilAF モード _ [回エリア選択] 

AF - S 時の AF ェ U ア選択ち法を設定します。 


設定 

用途例 

亡]才ートェ U ア 

シャッターボタンを半押しすると、画面 
内にあるコントラストび高い被写体にピ 
ントを合わせます。 

回エリア選択 

ピントを合わせるエ U アを手動で選択し 
ます（一已6ページ)。 

固自動追尾 

被写体の動さに合わせて枠び移動しピン 
卜を合わせ続けます。被写体に画面中央 
の枠を合わせ、◄を押すと、自動追尾を 
開始します 


•固では、シャッターボタンを押していな<てち、常 
にピントを合わせ続けるためレンズの駆動音びしまい 
す。また、バッテ U —の消耗び早くなりますので 、も 
残量にご注意ください。 

•マク□撮影時は、ピントは常に中央付近に固定され_ 
ます。 I 

回]個人認識設定 _ 

個人認識情報を登録すると、登録した人の顔に優先的 
にピントや露出を合わせて撮影したり、再生時に登録 
した内容（名前や誕生曰など）を表示したりでさます 
(一62ぺージ）。 


97 




撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


巧動画 モー ド _ [國 1 920] 

動画の画像サイズを変更でさます （^76 ページ)。 

設定：剛1920/胚31280/晒1/阳640 X 480/ 

晒320 X 240/阳320 X 112 

固動画中静止画撮影 _ [動画優先] 

動画撮影中に静止画を撮影でさます。撮影ち法を2つ 
の設定から選べます。（一7已ページ)。 


を 

使 

い 

マ 

を 

ず 


設定 

説明 

静止画優先 

動画： 静止画を撮影している間は、動画は記録 
されません。 

静止画： 静止画の画像サイズは、巧 画像サイ 
ズで 設定されているサイズになります （ m しツ 
下に制限されます。〇に設定されている場合 
は、自動的に HI になります)。 

動画優先 

動画： 静止画を撮影している間ち、動画は途切 
れることなく記録されます。 

静止画： 静止画の画像サイズは、巧 動画モー 
ドで 設定されているサイズになります。 
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H フラッシュ _ [±0] 

撮影目的や撮影条件に合わせてフラッシュの発光量を 
変更でさます。 

設定：+2/3/+1/3/±0/-1/3/-2/3 

4r 

被写体の条件や撮影距離などによっては、発光量の補正効果 
び得られない場合びあります。 




[ B 外部フラッシュ _ [ OFF ] 

富±フイルム製じ(外の外部フラッシュを使用するとさ 
に設定します。外部フラッシュの設定は、フラッシュ 
の説明書をご貴の上、ご使用 < ださい。 


設定 

用途例 

OFF 

市販の外部フラッシュを使用せず、内蔵フラッシュを 
使用する場合に設定します。 

ON 

市販の外部フラッシュを使用する場合に設定します。 


の 

- ]/ 1 日日日秒より高速なシャッタースピードを設定したとき 
は、撮影画像び暗<なる場合びあります。 

-巧〇ホワイトバランス （^已8ぺージ）は、 AUTO または カス 

タムに 設定してください。 

- 巧が部フラッシュを ON にして内蔵フラッシュをポップ 
アップすると、外部フラッシュを発光させるための信号とし 
て、内蔵フラッシュび]回発光します。 

. 外部フラッシュは P 、 S 、 A 、 M 、 〔モード、 EXR (廚、绿） 
モードでのみ使用でさます。 

-冨±フイルム製の別売フラッシュをご使用の場合は、設定不 
要です。 

4r 

•絞0値の設定、外部調光、感度設定び可能な外部フラッシュ 
び使用できます。ただし、一部のカメラ専用フラッシュでは、 
使用でさない場合をあります。 

-富±フイルム製の別売フラッシュにつしては12日ページをご覧 
ください。 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 

区]カスタムモード保を _ 

撮影モードの P 、 S 、 A、EXR (每、绿、巧）モー 
ドの撮影設定を保をします (^33 ページ)。 

設定： C 1/ C 2/ C 3 


メニユ I を®いこなず 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


を I 力乂タム頒影画面 

液晶モニターに表示する情報を設定します。 

n 撮影メニューで 回カスタム 撮影画面を選び 
ます。 

n 表示したい項目を選び、 MENU / OK ボタンを押 
します。 

画面に表示する項目は、 D び表示されます 。 H 
び表示されている状態で MENU / OK ボタンを押す 
と、選択び解除されます。 


フレー三ングガイド‘1 

ホワイトバランス 

電子水準器 

フィルムシミュレーション 

ヒストグラム 

ダイナミックレンジ 

絞り/シャッター速度 / ISO 

撮影可能枚数 

露出補正バー 

画像サイズ&画質モード 

測光 

バッテ1」一残量表示 

フラッシュ 



*1 フレーミングガイドの種類を選択できます（一117ベー 
ジ)。 


表示される場所は ]] 〜] 2ページを参照してください。 


メニュ I を使いこなず 
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n 各項目を設定し、 DISP / BACK ボタンを押します。 

設励';保をされます。 


電子水準器について 

カメラの傾さを感知して表示しま 
す。三脚設置時など、カメラを水 
平にしたいとさは、2本の線び重 
なるよラ、カメラの傾さを調整し 
て < ださい。 



カメラのレンズ面を上下に向けたとさは、表示び消えるこ 
とびあります。 






















再生の設定を変える一再生メニュ 


画像の再生時に使ラ機能を設定でさます。 


再生メニューの使い方 

n 因ボタンを巧します。 

再生モ-ドに切り換わります。 

n MENU / OK ボタンを押します。 

U 再をメ ニ ュ-び表示されます。 

n 変更する項目を選び、設定を変更 
します。 


Q MENU /0 K ボタンを押します。 

B DISP / BACK ボタンを押します。 

再生画面に戻ります。 



再生メニユ ー 覧 

B フォトブックアシスト_ 

画像を選んでフォトブックを作成でさます （^72 ペー 
ジ)。 

因ピクチャーヴーチ 

さまざまな条件で、画像を検索でさます (-71 ページ)。 

m 消去 

画像を]コマずつ消去したり、複数の画像を指定して 
消去したり、全コマまとめて消去でさます（一目8ペー 
ジ）。 


メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


圆アップ□-ド先設定 

画像や動画を選んで YouTube や FACE 目日日 K 、 
mixi へのアップ□ー ド先を設定でさます。 

■アップ□ード予約/解除 

n 再生メニューで 圆アップ□—ド巧設定を 選 

びます。 

n アップ□ー ド先を選び、 MENU /0 K ボタンを押 
します。 

H アップ□ード予約する画像または解除する画 
像を選びます。 

•アップ□ー ド予約されていない画像を選んで 
MENU /0 K ボタンを押すと、予約を設定します。 
•アップ□ー ド予約されている画像を選んで 
MENU /0 K ボタンを押すと、予約を解除します。 

Q 手順3を繰り返して、必要に応じて他の画像 
にちアップ□ード予約を設定します。 

設定を終了するには、 DISP/BACK ボタンを押しま 
す。 


メニュ I を使いこなず 
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をコマ 解除を選ぶと、まとめてアップ□ード先設定を解除で 
さます。画像の数び多いと、全コマ解除に時間びかかること 
びあります。操作を中止するには、 DISP / BACK を押してくだ 
さい。 

アップ□ー ド予約されたファイルは、再生時に 

敛 YouTube 、 敛 FACEBOOK 、 敛 mixi と表示されます。 
アップ□ー ド先び YouTube の場合、動画のみアップ□ー ド 
でさます。 

アップ□ー ド先び mixi の場合、静止画のみアツプ□ー ドで 
さます。 


•• Web にアップ□-ドずるには 

カメラで予約した画像は MyFinePix Studio を使ってパソ 
コンから簡単にアップ□ー ドでさます。 

カメラとパソコンを接続する前に My 円 ne 円 X Studio をイ 
ンストールしてください（一 8 日ページ)。 


カメラで予約 



この機能は Windows のみで使用できます。 












圆スライド シヨー _[マルチ] 

画像を順番に自動再生します。 

- MENU/OK ボタン：スライドショーの開始/終了 
- DISP/BACK ボタン：スライドショー終了のガイダンス 
表示 

- ► ボタン：コマ送り（マルチ外） 


設定 

説明 

ノーマル C ぶ’^ 

1コマずつ再生 

ノーマル 

フエード [ぶ※ 

1コマずつフェードアウトしなびら再生 

フエード 

7ルチ 

複数コマを一度に再生 


《：顔キレイナビで撮影した画像の場合は、検出した顔をお 


ス表术します。 


スライドシヨー中は、自動電源 OFF は機能しません。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


国 RAW 現像 


撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずに力 
メラでさまざまな設定を加えて 」PEG ファイルとして 
保を（現像）でさます。 

Q 再生メニューで国 RAW 現像を選びます。 


日 

日 

口 

日 

日 

日 


固 


■fea 捕3朋 
増感/減感 _ 

ダイナ S ックレンジ 
フイルムシミュ レーション 
ホワイトバランス_ 
WB シフト 


MENU / OK ボタンを巧しま 
す。 

設定でさる機能の一覧び表示 
されます。 

変更する項目を選びます。 
設定を変更します。 


MENU /0 K ボタンを巧して、決定します。 

手順2の画面に戻ります。手順已までを繰り返 
して、設定したい項目をすべて変更します。 

RAW ボタンを押します。 

保をする 」PEG ファイルのプレビューび表示され 
ます。 

MENU /0 K ボタンを押します。 

JPEG 画像び保をされます。 


メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■ RAW 現像設定項目一覧 


メニユー項目 

機能 

設定 

参照ページ 

撮影時条件を反映 

撮影時の条件を一括で反映します。 

— 

— 

増感/減感 

画像の明るさを調整でさます。 

-1 EV 〜+1 EV まで 

1/3 EV ステップ 

P.51 

ダイナミックレンジ 

明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たままに近い写真 
を撮影でさます。 

圓/面/面 

P.9 已 

フィルムシミユレーション 

色調を変更でさます。 

曲/か/を/を/ 

&Y / [ eJr / ©G / 

P.9 已 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスを変更でさます。 

AUTO/ 白/口/み/を:/的/轉/ 
:诗/み 

P. 已8 

VVB シフト 

ホワイトパランスを調整します。 

- 9〜+ 9 

P.96 

カラー 

撮影時の画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色 
を濃くしたいときは濃し、に、薄くしたいときは薄いに 
設定します。 

濃い/やや濃い/標準/ 
やや薄い/薄い 

P.96 

シャープネス 

撮影時の画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりで 
さます。 

HARD/M-HARD/STD/ 

M-S0FT/S0FT 

P.96 

八イライト!ン 

画像の八イライト部の調テを調整します。 

HARD/M-HARD/STD/ 

M-S0FT/S0FT 

P.96 

シャドウトーン 

画像のシャドウ部の調テを調整します。 

HARD/M-HARD/STD/ 

M-SOFT/SOFT 

P.96 

ノイズリダクション 

高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減でさます。 

強/やや強 /STD/ 

やや弱/弱 

P.96 

色空間 

画像に適用する色空間を設定します。 

sRGB/Adobe RGB 

P .1 18 


メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


因赤目補正 _ 

顔キレイナビ (-61 ページ）で撮影した画像 （C 公び 表 
示されている画像）の赤目を補正でさます。赤目補正 
した画像は別ファイルとして保をされます。 

P 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。 

Q 再生メニューで回ホ目捕正を選びます。 

n MENU / OK ボタンを押して、赤目補正を開始し 
ます。 


顔び検出でさないとさや被写体によっては、赤目補正でさな 
かったり、補正した結果に差び生じることびあります。 

顔を検出する人数び多い場合は、処理に時間びかかることび 
あります。 

他のカメラで撮影した画像（苗び表示されている画像）や 
RAW ファイルの画像は、赤目補正でさません。 

赤目補正済みの画像（医]び表示されている画像）は、それ 
上赤目補正でさません。 


田！プ□テクト _ 

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプ□テ 
クトを設定して保護でさます。 

Q 再生メニューで 田 プロテクトを 選びます。 

B プ□テクトの方法を選びます。 

•設定/解除：プ□テクト設定されていない画像 
はプ□テクトび設定され、プ□テクトされてい 
る画像はプ□テクト設定び解除されます。 

-をコマ設定：すべての画像びプ□テクトされま 
す。 

-全コマ解除：すべての画像のプ□テクト設定び 
解除されます。 

H MENU /0 K ボタンを押して、プ□テクトを設定/ 
歷します。 

4r 

< または►で、続けて設定/解除する画像を選べます。 

Q DISP / BACK ボタンを巧して、プ□テクトを終了 
します。 

の 

メモリーカードをフォーマットト112ぺージ）すると、プ□テ 
クトした画像ち消去されます。 


メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


ロトリミンク、_ 

撮影した画像の必要な部分を 卜 U ミング（切り抜く） 
でさます。 卜 U ミングした画像は別ファイルとして保 
をされます。 

P 再生画面でトリミングしたい画像を選びます。 

Q 再生メニューで田 トリ S ングを 選びます。 

g み、み、▲、▼、◄、 ►ボタンで切り抜き 
たい自盼を調整します。 

n MENU / OK ボタンを押すと、トリミング後の記 
11醜数備示されます。 

P MENU /0 K ボタンを押してトリミングします。 


メニュ I を使いこなず 


106 


嗎顔キレイナビ 

顔キレイナビ（一61ぺージ）で撮影した 
画像（巧!び表示された画像）を選ん 
で、▼ボタンを押すと、ピントの合つ 
た顔の部分び拡大表示されます。主被 
写体を切り抜さたいとさに便利です。 


-拡大率び大さければ卜 U 三ング画像の記録画素数は小さ<な 
0ます。 

-卜 IJ 三ング後の記録画素数び狂0のとさは、実巧び黄色で表 
示されます。 

-卜 U ミングした画像の縦横比は、4 ; 3になります。 










再生の設定を変える 一 再生メニュー 


巧リヴイス’ _ 

撮影した画像のサイズをルさくでさます。 U サイズし 
た画像は別ファイルとして保をされます。 

Q 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。 

P 再生メニューで因リサイズを選びます。 

n 変更するサイズを選び MENU/OK ボタンを押し 
ます。 

Q MENU /0 K ボタンを押してリサイズします。 

元画像のサイズによって、 IJ サイズでさるサイズび異なりま 
す。 


H 画像回転 _ 

画像を回転でさます。 

設定した画像を次に再生すると、自動的に回転した状 
態で表示されます。 

Q 再生画面で回転したい画像を選びます。 


曰 

且 

凸 


再生メニューで 因画像回 面を選びます。 

之 

▼ (時計回りに9日。回転）または ▲ (反時 a 
計回りに9日°回転）ボタンで画像を回転し I 


MENU /0 K ボタンを巧して、回転を決定します。 い 

を 

ず 


プ□テクトされた画像は回転でさません。プ□テクトを解除 
してから回転させてください。 

他のカメラで撮影した画像は回転でさないことびあります。 
また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転 



表示しません。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


H 画像コピー _ 

カメラの内蔵メモ IJ 一とカメラに装着したメモ U — 
カード間で、画像をコピーでさます。 

Q 再生メニューで 画画像コピー を選びます。 

n コピーの方法を選びます。 

• da カメラ吟函カード： 内蔵メモ U —からメ 

モ U —カードにコピー 

•团カード吟 da カメラ： メモ U —カードから 
内蔵メモ U —にコピー 

Q ►を押します。 

n 1 コマ またはを コマを 選びます。 

• 1 コ 7:表示中の画像をコピー 
•全 コマ； すべての画像をコピー 

1コマを選んだときは、手順已のあとに◄または ► 
で、続けてコピーする画像を選べます。 

g MENU / OK ボタンを押して、コピーを開始しま 
す。 


メニユ I をこなず 
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の 

-コピー先の空さ容量びなくなると、その時点でコピーを終了 
します。 

. 凸プリントモ約 （ DPOF ) 卜91ぺージ）していた画像を〕 
ピーした場合、プ U ント予約の設定はコピーされません。 



回ボイスメモ 

静止画に最長3日秒間の音声を録音でさます。 

n 再生画面でボイスメモを録音したい画像を選 
びます。 

P 再生メニューで回 ボイスメモを 選びます。 

P MENU / OK ボタンを押して、録音を開始します。 

n MENU / OK ボタンを押すと、録音が終了します 
(3 日秒経過すると自動的に終了します)。 


マイクび顔の正面に来るように、カメラを持ち、カメラを約 
2日 cm 離すと、うまく録音でさます。 

動画やプ□テクト設定した画像には、ボイスメモは録音でさ 
ません。ボイスメモを録音する前に、プ□テクトを解除して 
<ださい。 

ボイスメモ付さの画像を選んだとさは、再録音の選択画面び 
表示されます。ボイスメモを上書さしたいとさは、再録音を 
選びます。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


、ボイスメモを再生ずる 

録音したボイスメモを再生します。ボイスメモ付さの画像 
(をび表示された画像）を選び、再生メニューの回ボイ 
スメモから再生を選ぶと、ボイスメモを再生でさます。画 
面に進行状況を示すノ（一び表示されます。 

の 

スピーカーをふさびないでください。音び聞さ取りにくく 
なります。 



メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


回認識情報削除 

登録されている個人認識情報を削除でさます。 

n 再生画面で個人認識登録されている顔が写っ 
ている11像を選びます。 

Q 再生メニューで回 認識情報削除を 選びます。 

n MENU / OK ボタンを押して、選択した画像に登 
録された個人認識情報を削除します。 

4r 

gg リサイズまたは〇トリ 5ングを 使って 团 a 似下で保存さ 

れた画像の個人認識情報は削除でさません。 

凸プリント予約 （ DPOF ) 

DP 日 F や PictBrid 呂 e 対応のプ U ンターでプ U ントす 
る画像を指定します (-91 ページ)。 


メニュ I を使いこなず 
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因表 TF 比率 


[4:3] 


4:3 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生す 
るとさの表示比率を選べます。 

HDMI ケーブルでカメラと HD 出カテレビを接続した 
とさに有効です。 



16:9で撮影された画像は16:9に設定してください。3:2や 
1:1で撮影された画像は左ちに黒い枠び表示されます。 





















































けメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


セツトノ 7ツ^ メニュ-覧 

回日時設定 

日付と時刻を設定します。 

曰時の設定ち法については、「使用する言語と曰時を 
設定する」をご覽ください （^23 ページ)。 


四 世界時計_[合] 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる 
ことびでさます。 


設定 

説明 

ホーム 

「使用する言語と曰時を設定する」で設定し 
た地域の曰時を表示 

斗現地 

旅行先の曰時を表示 


>♦現地時間の設定 

1斗現地を選び、 MENU / OK ボタンを押します。 
2時差を設定します。 

•◄►:+/—、時間、分の選択 
-▲▼:設定の変更 
3 MENU / OK ボタンを押します。 


斗現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に斗と曰時び 
約 3 秒間黄色で表示されます。 
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曰時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 
な設定を変えられます。 

セットアップメニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを押します。 

撮影/再生メ ニ ュ-び表示されます。 

n ◄を押してタブを反転させ、 ▼ 

を押して sfT を選びます。 


目看 

タフ 


R ►を押します。 

セットアップメニューの選択画面び 
表 TJX されます。 

Q 変更する項目を選び、設定を変更 


します。 


R MENU / OK ボタンを押します。 

変更した内容に設定されます。 

0 DISP / BACK ボタンを巧します。 

撮影/再生画面に戻ります。 


禱卜 




メニュ I を使いこなす 



















カメラの設定を変える ー セットアップメニュー 

函言語/ LANG . _ [日本罰 

画面に表示する言語を設定します。 

設定： ENGLISH / 日本語 

四マナーモード _ [ OFF ] 

ON にすると、フラッシュと AF 補助光を発光禁止に 
し（撮影モードを除く）、操作音やシャッター音、 
動画やボイスメモの再生音をオフに設定します。 

> 設定： ON/OFF 

7 囚リセット _ 

を回曰時設定、四巧巧時計、固配色設定、@ビデ 

® 才出力 外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻し 
こ ます。 

^ Q ► を押すと、確認画面が表示されます。 

I Q 実行を選んで MENU /0 K ボタンを押します。 
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IH フ オー7ツト _ 

カメラにメモ U —カードび入っているとさは、メモリー 
カードをフォーマット（初期化）します。メモ U —力一 
ドび入っていないとき（曲び表示されているとき）は、 
内蔵メモ U —をフォーマットします。 

プ□テクトされている画像を含むすべてのファイルび 
消去されます。 

の 

-消去したくない画像びあるとさは、フォーマットを実行しな 
いで < ださい。 

-フォーマットの途中で、バッテ U —カバーを開けないでくだ 
さい。 



回撮影画像表示 [1.5 秒] 


撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。 


設定 

説明 

3秒 

1.日秒 

撮影した画像を一定時間表示 

画像拡大 
チェック 

MENU /0 K ボタンを押すまで画像を拡大して表 

示 

-画像の拡大表示中に▲、▼、 ◄ または ► 
を押すと、液晶モニターに表示される範囲 
を移動でさます。 

-ピントび合っているか確認したいとさに便 
利です。 

- [ 1 ] 顔キレイナビ ON で撮影したとさは、 
認識した顔を拡大します。複数の顔を認識 
したとさは、▼ボタンで次の顔を拡大しま 
す。 

-撮影モードび〇夕のとさ画像拡大チェック 
機能は働さません。 

OFF 

表なし 


3秒、1.己抄のときに表示される画像は、実際に記録される 
画像と色味び若干異なることびあります。 


カメラの設定を変える ー セツトァップメニュー 


m つマ N 0._[連番] 

コマ NO . (フオルダ NO.- ファイル NO.) の付けちを 
設定します。メモ U —カードを交換したとさの コマ 
NO. の付けちを選びます。 



^ 00 ^ 000 ^ 


メニュー項目 

機能 

連番 

メモ U —力ード内の最大ファイル N0. に] 
を足したファイル N0. び付けられます。メ 
モ U —カードを交換したとさは、次のファイ 
ル NO. とメモ U — 力ード内の最大ファイル 
N0. のいずれか大さいほラの番号を付けま 
す。 

-ファイル名の重複を防ぐことびでさます。 

新規 

新しいメモ U —カードを入れるたびに、ファ 
イル N 日.び日日日]から付けられます。 

-フォーマット済みのカードに交換すること 
で、番号を U セットでさます。 


メニュ I を使いこなす 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


- 因リセット （一] ] 2ページ）を行ってちコマN0.はリセット 
されません。 

-コマ NO. び「999-9999」になると、それ！ん L 撮影できな 
くなります卜137ページ)。あらかじめ、データをパソ]ンな 
どに保存してフォーマットすることをおすすめします。 

• 他のカメラで撮影した画像は、コマN0.表示び異なること 
びあります。 

团 I 操作音量 _ [■い] 

ボタンなどを操作するとさの音量を設定します。 

設定：■い1/■い/ ir/ijOFF 

4r 

音を消したいときは、イ OFF を選びます。 

画 ソャッター音ミ _ [■い] 

シャッターをさるとさの音量を設定します。 

設定：■い1/■い/中/ ijOFF 

4r 

音を消したいときは、イ OFF を選びます。 


函シャツター音 _ [ J >3] 


シャッターをさるとさの音を設定します。 

設定： S > VS > 2 / S >3 


田 a 再生音量 

[7] 

再生時の音量を設定します。 

設定： 〇〜 10 


囚モニター 明るさ 

[0] 

画面の明るさを設定します。 

設定；-5〜+5 


园 モニター 晴天 モード 

[ OFF ] 

ON にすると、晴天の野外など、光の反射や映り込み 
び多く液晶画面び見にくい時に画面び見やすくなりま 
す。 

設定： ON/OFF 

圃 EVF/LCD 表示 

[50 fps ] 


画面表示のなめらかさを設定します。 

設定 30fps/50fps 


メニユ I を®3こなず 



m 自動電源 OFF _ に分] 

自動的に電源をオフにでさます。 


設定 

説明 

日分 

指定した時間、カメラを操作しないと、自動 

2 分 

的に電源びオフになります。 

OFF 

自動的に電源びオフになりません。 


設定によっては、自動電源 OFF の設定び無効になる場合びあ 
ります。 

店！クイック起動 _ [ OFF ] 

電源をオンにしたとさ通常より素早くカメラを起動で 
さるよう、電源をオフにしてもス U —プ状態で待機し 
ます。 

設定： ON/OFF 

の 

- OFF に設定している間は、少しずつ電池を消費します。 

-カメラを何ち操作しないで約 2 日分び経過すると、クイック 
起動の設定は解除されます。 

面 Fn ボタン設定 

[ Fnl :超解像ズーム/ Fn 2: フオーカスチエック] 
Fn 1/ Fn 2 (フアンクシヨン）ボタンに割り当てる機能 
を設定でさます（一60ページ)。 


カメラの設たを変える ー セットアップメニユ ー 

n ブレ防止モード _ [槪 •))] 

手ブレや被写体ブレを軽減します。 


設定 

説明 

((«))1 の常時+ 

動を認識 

常に手ブレ軽減を行います。また、動くち 
のを認識するとシャッタースピードを制御 
し、被写体ブレを軽減します。 

((«))1常時 

常に手ブレ軽減を行います。 

((ii))a*» 撮影時 + 
動を認識 

シャッターボタンの半押し時および撮影さ 
れる瞬間のみ手ブレ軽減を行います。また、 
動くちのを認識するとシャッタースピード 
を制御し、被写体ブレを軽減します。 

((か)己撮影時 

シャッターボタンの半押し時および撮影さ 
れる瞬間のみ手ブレ軽減を行います。 

OFF 

ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は 
OFF にすることをおすすめします。 


の 

画感度を100〜12800の固定値に設定しているときは、 
動さ認識を行いません。また、その他の設定によって動さ認 
識の設定び無効になる場合びあります。被写体の速さや明る 
さによっては、被写体ブレ軽減の効果び得られない場合びあ 
ります。 


メニユ I を®いこなず 
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カメラの設定を変える ー セットアップメニュ ー 

因 赤目補正 _ [ON] 

暗い場所でフラッシュ撮影したときに、自動的に「ホ 
目現象」を軽減します。 

設定： ON/OFF 

4r 

-顔び検出でさないとさは、赤目補正されません。 

- RAW ファイルの画像は、赤目補正でさません。 

メ 面 AF 補助光 _ [ON] 

二 ON にすると、シャッターボタンを半押ししてからピ 
I ントび合うまでの間、 AF 補助光び発光します。 

® AF 補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくす 
胃るための光です。 

C 設定： ON/OFF 

导の 

-シーンによっては、発光してちピントび合いづらいことびあ 
■ ります。 

* •マク□撮影など、被写体に近づいた撮影では、 AF 補助光の 
効果び十分に得られない場合びあります。 

-人の目に近づけて発光させないでください。 
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画 AE/AF-L0CK 設定 [AE/AF-L0CK 押下中の别 

AE/AF L 0 CK ボタンを押したときの動作を設定します 
(一42ぺージ）。 


設定 

説明 

AE / AF - L 0 CK 
押下中のみ 

ボタンを押している間、 AE / AF び固定されま 
す。 

押下切替 

ボタンを押すと AE / AF び固定され、もう一度 
押すと解除されます。 


圓 AE/AF-LOCK 機能選択 [AE LOCK の别 

AE/AF LOCK ボタンを押したとき、露出 ( AE ) とピン 
卜 ( AF ) のどちらを固定するかを設定します（一42ペー 
ジ)。 

設定 ： AE LOCK のみ / AF LOCK のみ / AE+AF LOCK 

圆 RAW _ [OFF] 

撮影した画像の保を形式を指定します。（^64ぺージ) 




因! フオー カスリング [。時計回り] 

ピントを遠距離側に合わせるとさに、フオーカス U ン 
グをどちらに回すかを設定でさます。 

設定：。時計回り/ク反時計回り 


カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


囚フレーミングガイド[囲方眼9分訓 

撮影時のフレーミングガイドの種類を設定でさます。 


固 方旧9分割 

縦横にガイド線び表示されます （9 コマ)。 



囲方旧24分割 


縦横にガイド線び表示されます (24 コマ)。 



國 HD フレーミング 

画面び16:9になるようなガイド線び表示され、 HD 画像の 
構図びミ央めやすくなります。 


滅 


メニュ I を使いこなす 
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カメラの設たを変える ー セットアップメニユ ー 

巧色空間 _ [sRGB] 

カラースペースを選択でさます。 


因処理前画像記録 _ [OFF] 

処理後の画像と処理前の画像を、両方とち保をします。 

因ホ目補正、 nft ] ぼかしコント□ール、 ngg 連写重 
ね撮り、ぐるつとパノラマのそれぞれを ON 
または OFF に設定してください。 

設定： ON/OFF 

田縦横自動回乾再生 _ [ON] 

縦ち向で撮影した画像を自動的に回転して再生しま 
す。 

設定： ON/OFF 


設定 

説明 

sRGB 

通常の撮影では sRGB に設定します。 

Adobe RGB 

商用印刷用途などに適しています。 


メニユ I を®3こなず 
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B 配色設定 _ [ブラック] 

メニューやカーソルなどの色を設定でさます。 

設定：ブルー/パープル/ピンク/オレンジ/ 
グリーン/ブラック 

H 撮影ガイド表示 _ [ON] 

機能の説明を表示します。 

設定： ON/OFF 

B ビデオ出力 _ [NTSC] 

ビデオ出力のち式を設定します。 

各国の方式に合わせて設定してください。 

設定： NTSC/PAL 

日本国内で使用するとさは NTSC を選んでください。 

固 S カスタムリセット _ 

撮影モード C 1/ C 2/ C 3 に保をされた撮影設定を U セッ 
卜します。 




::::カゾラでほえるアクセヴ U — 

I 別売アクセサリー 

このカメラは、さまざまな富±フイルムおよび他社製品に対応しています。 



力 

之 


巧 

义 

る 

ア 

ク 

七 

サ 

■J 



* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプ U ント取扱店でプ U ントでさます（パノラマモードで撮影した画像の 
プ U ントについては、プ U ント取扱店にご相談ください）。パノラマモードで撮影された画像のプ U ントについては、 
政下の ホー ムぺージをご覧ください。 http://fujifilm.jp/|De 「 sonal/p 「 int/|Dhoto/inclex.html 
* 本製品は PRINT Image Matching □ に対応しています。 
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別売アクセヴ IJ 一 


別冗アクセサリ-貴 

このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセヴ U —を使用でさます。 


巧電式バッテリー NP- 日己： リチウムイオンタイプの大容量充電式電池です。 


み 


バッテリーチャージャー BC-6 日 N :充電式バッテリー NP-9 己を充電します。充電時間は約210分 
(+20 でにおし飞て）です （AC] 00V〜240V、已0/日 OHz タオ応）。 



クリップオンフラッシュ EF-20 :ガイドナンバー 20 (ISOlOO-m) のク U ップオンタイプのフラッ 

シュです。 TTL 自動調光機能を搭載。バウンス角度は上 9Cr です。単兰電池2本を使用します。 ^^ 

クリップオンフラッシュ EF-42 :ガイドナンバー最大42 (ISO] 00 ’m) のク U ップオンタイプの ^ 

フラッシュです。 TTL 自動調光機能、24〜] 〇已 mm (3 已 mm フィルム換算）のオートズーム機能 ^ 

を搭載。バウンス角度は上 9cr 、左] 8 cr 、ち]20°です。単兰電池4本を使用します。 睐 




※最新情報については、富±フイルムホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/personal/cli 呂け alcamera/index.html 


カメラで ffi えるアクセサリ— 
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::::お取り巧いにご注意<だをい 


ご使用前に必ずお読み < ださい 


安全上のご注意 

このたびは弊社製品をお買上げいたださ、ありびとラございま 
す。 

-ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 
使いください。 

•お読みになったあとは大切に保管してください。 


表示内容を無視して誤った使し巧をしたとさに生じる危害や障害 
の程度をなの表示で説明しています。 

A 警告 

この表示の欄は「死亡または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

A ミち意 

この表示の欄は「障害を負 5 可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 


お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。 

〇 

このよラな給表示は、気をつけていたださたい「を 
意喚起」内容です。 

Q 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容 
です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」 
内容です。 


A 警告 

を 

電源プラグを 
抜< 

異常が起きた5電源を切り、電池-バッテリーや AC 
バワーアダプターを がす。 

煙び出ている、異臭びするなど異常が態のまま使用 
すると、火災•感電の原因になります。 


-お買上げ店にご相談ください。 

戀 

水めれ禁止 

内部に水や異物を落とさない。 

水•異物び内部に入った 5、 電源を切り、電池 •バッ 
テ U- や AC ノ く ワーアダプターを かす。 

そのまま使用すると、ショートして火災 • 感電の原因 
になります。 


-お買上げ店にご相談ください。 


風呂、シャワー室では使用しない。 

風呂、シャワ-火災•感電の原因になります。 

室での使用禁止 



分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない)。 

火災 • 感電の原因になります。 


€) 

接觸禁止 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、 
露出部に手を触れない。 

感電したり、破損部でけびをする原因になります。 

-感電やけびに注意して速やかに電ミ也‘バッテリーを取 
り出し、お買い上げ店にご相談くださし、。 

(S) 

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無 
理に弓1き曲げたり、加熱したりしない。 

コードに傷びついて、义が • 感電の原因になります。 

-コー问こ傷びついた場合は、お買上げ店にご相談く 
ださい。 

(S) 

不を定な場所に置かない。 

ノ（ランスびくずれて倒れたり落下したりして、けびの 
原因にな D ます。 

0 

移動中の使用はしない。 

歩行中や自動車などの柔り物を運転しなびらの撮影、 
再生などの操作はしないで < ださい。 

転倒、交通事故などの原因になります。 

Q 

雷が嶋りだした5金属部分に触れない。 

落雷ずると誘電雷により感電の原因になります。 

Q 

指定列•の方法で電池’バッテリーを使用しない。 

バッテ U —は極性（@©)表示どおりに入れてくださ 
い。 

(S) 

電池•バッテリーを分解、加工、加熱しない。 

電池-バッテ U - を落としたり、衝撃を加えない。 
リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。 

電池-バッテリーをシヨートさせない。 

電池’バッテ U —を金属製品と一緒に巧管しない。 

J む/テリーを指定 U がの充電器で巧電しない。 

電池•ノむ/テ1」一の破裂 • 液漏れにより、火災 • けび 
の原因にな D ます。 

Q 

指定がの電池’バッテリーや AC バワーアダプター 
を使用しない。 

表示された電源電圧 U がの電圧で使用しない。 

义災の原因にな D ます。 

Q 

電池•バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、ち膚や 
巧服に付着したときは、失明やけげのおそれげあるの 
で、ただちにきれいな水で洗い流し、ずぐに医師の治 
療を受ける。 


〇 

バッテリーが正しく交換されていないと、爆発のを 
険びあります。交換には同一または同タイプのもの 
だけを使用してください。 

〇 

可燃性/爆発性 ガス/ 粉塵の ある 場所で 使用 
しない。 

〇 

電池を廃棄する場合やなちする場合には、端モ部に 
セ\ンテープなどの絶縁テープをはる。 

他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となり 
ます。 


メモリーカードは、乳幼剧こ触れさせないこと。 

〇 

メモ U —カードは、ルさいため郭幼児び誤って飲み 
込む可能性びあります。郭幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、军 L 幼児び飲み込んだ場 
合は、ただちに医師と相談してください。 


IA を意 1 

Q 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどびをい場所に置かな 
い。 

火災-感電の原因になることびあります。 

0 

異常な高温になる場所に置かない。 

窓を閉めさった自動車の中や、直射日光び当たる場 
所に置かないで<ださい。 

义災の原因になることびあ D ます。 

〇 

小さいおモ様の手の届くところに置かない。 

けびの原因になることびあ D ます。 

Q 

本磯の上に重いちのを置かない。 

バランスび<ずれて倒れた D 、 落下したりして、けび 
の原因になることびあります。 

0 

AC バワーアダプターを接続したまま移動しない 。 AC 
パワーアダプターを巧くときは、接続コードを引っ張5 
ない。 

電源コードやケーブルび傷つさ、火災•感電の原因 
になることびあります。 

〇 

電源プラグび痛んだり、コンセントの差し込みびゆ 
るいとさは使用しない。 

火災-感電の原因になることびあります。 

Q 

本機や AC バワーアダプターや充電器を巧や巧団で 
おおったりしない。 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因になること 
びあります。 


お 

取 

0 

巧 

い 

に 

ご 

を 

意 

< 

だ 

さ 

い 
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お取り扱いにごを意 < ださい 



お手入れの際や長時間使用しないときは、電池•バッ 

〇 

テリーや AC バワーアダプターをがし、電源プラグ 
を抜<。 

义災-感電の原因になることびあります。 

参 

電源プラグを 

巧電終了後は巧電器をコンセントか S 抜く。 

コンセントにつけたままにしてお < と火災の原因とな 

损< 

ることびあります。 

Q 

フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 

一時的に視力に影響することびあります。 

特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。 

〇 

メモリーカードを取り出す場合、力ードび飛び出す場 
合びありますので、指で受け止めたをに力ードを引 
さ抜 < こと。 

飛び出したカードび当たり、けびの原因になることび 
あります。 

A 

定期的な内部点検’清掃を依頼する。 

本機の内部にほこりびたまり、义災や故障の原因に 
なることびあります。 

•2 年に]度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご 
巧頼ください。 


Q 

フラッシュ発光部に指などを触れたまま発光しないこ 
と。 

やけどの危険びあります。 

Q 

フラッシュ発光部を巧したり、物でふさいだまま発光 
しなしにと。 

発煙や変色の原因になります。 


電源についてのごま意 

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みくだ 
さい。 

電池•ノ くッテ U - を上手に長くお使いし)ただくため、下記をお読み 
ください。使し巧を誤ると、電池•バッテ U - の寿命び短くなるば 
かりか、液ちれ、発熱•発火の恐れびあります。 


n 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種 I 

※バッテ U —は出荷時にはフル充電されていません。お使いにな 
る前に必ず充電してください。 

※バッテ U - を持ち運ぶと苗んカメラに取り付けるか、ソフトケー 
スに入れて < ださい。 


■バッテ U —の特性 

•バッテ U —は使わなくてち、少しずつ放電しています。撮影の直 
前 （1 〜2日前）に充電したバッテ U - を用意してください。 

•バッテ U - を長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切る 
ことをおすすめします。 

-寒;令地や低温時では撮影でをる枚数び少なくなりまず。充電済み 
の予備バッテ1」一をご用意ください。 また 、使用時間を長くする 
ために、バッテ U - をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影 
の直前にカメラに取り付けてください。カイ□をお使いになる場 
合は、直接ノ くッテ U - に触れないようにごを意ください。 

■充電について 

-付属の充電器を使用して充電でさます。 

-充電は周囲の温度び O’C 〜+ 40 ’C の範囲で巧能です。この 
範囲かでは重電でさないことびあります。 

• +1 O ’ C 〜+ 35むの温度範囲かで充電する場合、バッテリー 
の性能を劣化させなし)ために充電時間び長くなることびあり 
ます。充電は+ ] crc 〜+ 35’ C の溫度範囲で巧ってくださ 
い。 

-充電式 U チウムイオンバッテ U - は充電の前に放電したり、使い 
切ったりする必要はありません。 

-充電び終わったあとや使用直後に、バッテ U —び熱を持つことび 
ありますび、異常ではありません。 

-充電び売了したノ くッテ I 」一を再充電しないで<ださい。 

m ， む/テ U —の寿命について 

常温で使用した場合、約 300 回繰り返して使えます。使用でさ 

る時間び著しく短くなったときは、バッテ U - の寿命です。新しい 

ノ くッテ U —をお買いホめください。 

■保を上のごを意 

-充電された状態で長期間保をすると、特性び劣化することびあり 
ます。しばら<使わない場合は、使い切った状態で保をして<だ 
さい。 

•使用しないときは必ずバッテ U - をカメラや、バッテ U - チャー 
ジャーから取りかしてください。 

-涼ししたころで保をしてください。 

-周囲の温度び+ ] 已 ’ C 〜+巧むく5いの乾燥したところをお 
すすめします。 

•暑し化ころや極端にきし化ころは避けてください。 


® を険でずので、巧のことにごを意ください 

A バッテ I 」一の金属部分に、化の金属び触れないよラにし 
/ •\ てください。 

A 义気に近づけたり、火の中におげ込んだりしないで<だ 
さい。 

分解したり、改造したりしないでください。 

-強い衝撃を与えたり、落としたりしないで<ださい。 

-水にめらさないよラごま意ください。 

-端テは常にされいにしておいてください。 

•長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、バッテ 
リーで使巧していると、カメラ本体やバッテ1」一び熱を帯びます 
び、故障ではあ0ません。長時間の撮影、再生には AC パワー 
アダプターをお使いください。 


旦単3おアルカリ乾電池、単3おニッケル水 
素電池使用機種 _ 

※使用可能な電池は取扱説明書をご覧 <ださい。 

■取扱い上のごま意 

-义中に投入したり、加熱したりしないでください。 

-プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレ 
スやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管しないでく 
ださい。 

-水や海水につけたり、端テ部分をめらさないで<ださい。 

•変形させたり、分解、改造をしないでください。 

-外装チューブをはびしたり、傷をつけないで<ださい。 

-落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えないでください。 

•液ちれしている、変形、変色、その他異常に気づいたとさは使 
用しないで < ださい。 

• 高温、多湿の場所に保管しないで<ださい。 

•幼児やおテ様の手の届 < 範囲に放置しないで < ださい。 


お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにご注意 < ださい 


•カメラに電池を入れるとさは、極性（©と©)にを意して表おど 
おりに入れてください。 

• 新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合：充電済みの電 
池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を 
混ぜて使用しないでください。 

•長い間使用しないとさは、電池を取り出しておいてください（電 
池を取りかして放置した場合、各種設定びク U アされます)。 

• 使用直後の電池は高溫になることびあります。電池の取りかしは 
カメラの電源を切り、電池の温度び下びるのを待ってから行って 
<ださい。 

• 電池を交換するとさは、すべてを新しい電池にお取り換えくださ 
し、新しい電池とは、アルカ1」乾電池では「最近購入したモ使 
用のちの」、単3形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充 
電した電池」のことです。 

•寒;令地 （+10’ CiU 下）では電池の性能び低下し、使用可能時 
間び極端に短くなります。特にアルカ U 乾電池はこの傾向びあり 
ますので、電池をポケットの中などで溫めてからお使いください。 
また、カイ□をお使いの場合は直接電池に触れなしなうにご注意 
<ださい。 

•電池の電極に皮脂などの巧れびあると撮影枚数び極端にかな< 
なることびあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔 S か 
し佈で T 寧に清掃してください。 

A 万一、液ちれび起こったとさは、電池挿入部についた 
液をよ<ふさ取ってから、新しい電池を入れて<ださ 

電池の液び手やを服に付着したとさは、水でよ<洗い 
流してください。また、液び目に入った場合には失明 
の恐れびあります。こす5ずに、されいな水で洗ったあ 
と、医師の診療を受けてください。 

■単3おニッケル水素電池を正しくお使いいただ 
くためのを意 

’お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不ミ舌 
性」状態になっている可能性びあります。また、まだ十分に使 
用でさる状態で充電を繰り返すと r メモ U —効果」び生じる可能 
性びあります。「不活性」状態や r メモ U - 効果」び発生したニッ 
ケル水素電ミ也では、充電後の使用可能時間び短<なる症状び出 
てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵してしぶ充電池放電 
機能をお試しください。「不'活性」や「メモ U —効果」はニッケ 
ル水素電池固ちのちので、故障ではありません。 


^ アルカ U 乾電ミ也使用時は r 充電池放電」機能を使用 

^ as しないでください。 

’ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電ミ也 HR-AA 専用 
です。乾電池や他の充電式電池を充電すると、液漏れ、発熱、 
破裂の原因にな0ます。 

•ニッケル 水素電池の充電は、専用の充電器を使用し、充電器の 
r 使用説明書」の指示に従って正し<巧って<ださい。 

• 充電器では、指定かの電池を充電しないで<ださい。 

’充電直後の電池は高温になっていることびありますので、ごま意 
<ださい。 

-カメラの機構上、電源を切ってち微ル電流び流れています。ニッ 
ケル水素電ミ也を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態に 
なり、充電してち使えなくなることびありますので特にごま意く 
ださい。 

-ニッケル水素電池は使わな<てち自然放電しており、使用可能時 
間び短くなることびあります。 

•ニッケル 水素電池は、放電し過ざると急速に劣化します。（懐中 
電巧などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」機能をご 
使用ください。 

-ニッケル水素電池にち寿命びあります。放電と充電を繰り返して 
ち使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性びあります。 

■電池の廃棄について 

-電池を捨てるとさは、地域の条例に従って処分して<ださい。 


[^両機種（田、旦）共通のご注意_ I 

■ルお充電式電池のリサイクルについて 

ル形充電式電池0」チウムイオンバッテ U - また 
はニッケル水素電池など）は I 」サイクル可能な貴 
重な資源です。ご使用済みの電池は、端テを絶 
縁するためにセ□八ンテープなどをはるか、個別 
にポ I 」袋に入れて最寄りの1」サイクル協力店にあ 
る充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「一般社団 
法人 JBRC 」 のホームぺージをご参照ください。 http :// www . 
jbrc . net / hp / contents / jbrc / index.html 

■AC パワーアダプター使用機種 

必ず専用の AC ノ く ワーアダプターを お使いください。 

弊社専用品しソがの AC ノ くワーアダプターをお使いになるとカメラ 
び故障する原因となることびあります。 

AC ノくワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご参照く 
ださい。 


-室内専用です。 

• DC 入力端テへ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでくだ 
さい。 

• DC 入力端テから接続コードを抜くとさは、カメラの電源を切っ 
て、プラグを持って抜いてください（コードを引っ張らないで< 
ださい)。 

• AC ノのーアダプターは、指定の機器な外には使用しないでくだ 
さい。 

-使用中 、 AC ノのーアダプターび熱くなるときびありますび故障 
ではありません。 

•分解したりしないで<ださい。を険です。 

-高温を湿のところでは使用しないで<ださい。 

-落としたり、強いショックを与えないでください。 

-内部で発信音びすることびありますび、異常ではありません。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びありますので、離 
してお使いください。 



お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


ソフトウェアに関するごを意 


本製品に同 ffl されている CD - ROM を音楽用 CD プ 
レーヤーにかけないで<ださい。耳に障害を負ラ恐れ 
や、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れびあり 
ます。 


][ 


カメラをお使いになる前のご注意 


A 


お客様は曰本国政府または該当国の政府より必要な許可などを得 
ることなしに r 許諾ソフトウェア」の全体または一部を直接または 
間接に輸出してはなりません。 

■使用説明書について 

使用説日月書はノくーソナルコンピュータ似下ノくソコンといいます） 
と Windows 、 Macintosh の使用方法に関する基本的な知識を 
お持ちになつてしぶことを前提として書かれてしほす。ノぐノコンと 
Windows 、 Macintosh の使用方法については、それぞれに付 
属のマニュアルをご覧ください。表おされる画面やメニューび使 
用説明書と異なる場合びありますびご了承 < ださい。 


■撮影の前には試し撮りをしましょう 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするときには、必ず試し 
撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してくださ 
い。 

※本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用およ 
び撮影により得るであろラ利なの喪失など）については補償い 
たしかねます。 

■著作権についてのごミ主意 

あなたびデジタルカメラで記録したちのは、個人として楽しむなど 
のほかは、著作権法上、権利ちに無断で使用でさません。なお、 
実演や興行、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目 
的であってち、撮影を制限している場合びありますのでごま意<だ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録さ 
れたメモ U —カードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使 
用するな外はご利用いただけませんので、ごま意願います。 

■製品の取り扱いについて 

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルび正常に 
記録されないことびあ0ますのでごを意<ださい。 

■液晶について 

液晶ノ くネルび破損した場合、中の液晶には十分にごま意<ださい。 
万一のとさは、応急処置を巧ってください。 

•皮膚に付着した場合：付着物をふさ取り、水で流し、石けんでよ 
<洗浄して<ださい。 

-目に入った場合：されいな水でよ<洗い流し、最低]已分間洗浄 
したあと、医師の診断を受けてください。 

-飲み込んだ場合：水でよ<□の中を洗浄して<ださい。大量の水 
を飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けてください。 

液晶ノ くネルは非常に高精度の技術で作5れてお D ますび、黒い点 
や常時点なする点などびを在することびあります。これは故障で 
はなく、記録される画像には影響ありません。 


■商標について 

.ぶ… xD - 円 cture Card ™、 xD - ピクチヤーカード™は富± 

フイルム（株）の商標です。 

• DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 
• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は、米国および他の国々 

で登録された Apple Inc . の商標です。 

•Windows 7 、 Windows Vista および Windows □コ‘は、マ 
イク□ソフトグループの商標です。 

• SDHC □ゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

• HDMI □コ'は商標です。 

- mixi は株式会社5クシィの登録商標です。 

• YouTube は Google Inc . の登録商標です 

-その他の社名、商品名などは、曰本および海外における各社の 
商標または登録商標です。 

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 
ミち意 

-この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取 
扱説明書に従って正しい取り扱いをして <ださい。 

-本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した 
場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になること 
びあります。 


お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


^_ カメラの使用上のごを意 _I 

カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けないでください。 
撮像素テび破損する場合びあります。 

■避けて欲しい保を場所 

なのよラな場所での本機の使用 • 保管は避けて < ださい。 

•雨天下、湿気やゴほこりのをいところ 
’直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温 
になるところ 
’極端に寒いところ 
’振動の激しいところ 
-油煙や湯気の当たるところ 

•強い電磁場の発生するところ（放ち塔、送電線、レーダー、モー 
夕一、トランス、磁石のそばなど） 

’防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するとこ 
ろ 

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意（防水機能付 
機種を除 <) 

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂びかから 
ないようにしてください。また、水でめれた場所の上に、本機を 
置かないでください。水や砂び本機の内部に入りますと、故障の 
原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。 

■結露（つゆつき）にごを意 

本機を寒いところか5急に暖かいところに持ち込んだときなどに、 
本機内外部やレンズなどに水滴びつくこと（結露）びあります。 
このよラなとさは電源を切 D 、 水滴びなくなってか5お使いくださ 
い。また、メモ U - 力ードに水滴びつくことびあります。このよう 
なとさはメモ U —カードを取口出し、しば5くたってか5お使いくだ 
さい。 

■長時間お使いにな5ないときは 

本機を長時間お使いにな5ないときは、バッテ U —または電池、 
メモ U —カードを取りかして保管してください。 

■カメラのお手入れ 

’レンズ、液晶モニター表面などの巧れはブ□アーブラシなどで 
ほこりを仏い、乾いた柔5かい巧などで軽くふいてください。そ 
れでち取れないとさは、フジフイルムのレンズク U —ニングペー 
バーにレンズク U —ニング I 」キッドを少量つけて軽くふいてくださ 
しん 


-レンズ、液晶モニター表面などは傷つさやすいので、固いちの 
でこすったりしないで < ださい。 

-カメラ本体は、乾いた柔5かい布などでふいてください。シン 
ナ ー、 ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のちのをかけないで< 
ださい。変質、変形したり、塗料びはけるなどの原因にな D ます。 

■海外で使うとき 

-このカメラは国内仕様です。付属している保記書は、国内に限 
5れています。旅行先で万一、故障、不具合び生じた場合は、 
持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談くださ 
しん 

-海外旅行などでチェックインする旅行カノ（ンにカメラを入れない 
で<ださい。空港での荷扱いによっては、大さな衝撃を受けて、 
外観には変化びな < てち内部部品の故障の原因になることびあり 
ます。 


向モ U- 力ード/内蔵メモ U- についてのごま意 1 

詳細は、使用説明書をお読み<ださい。 

■メモリーカード取扱上のごを意 

-メモ U —カードは、ルさいため乳幼児び誤って飲み込む可能性 
びあります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 
万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してく 
ださい。 

-メモ U - 力ードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してくだ 
さい。 

•メモリーカードの記録中、ミ肖去（フォーマット）中は、絶巧にメモ 
U —カードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでくださ 
し、。メモ U - 力ードび破壊されることびあります。 

-指定し U かのメモ U - 力ードはお使いになれません。無理にご使用 
になるとカメラの故障の原因になります。 

•強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保 
管は避けてください。 

-静電気を帯びたメモ U —カードをカメラに入れると、カメラび誤 
作動する場合びあります。このよラな場合はいったん電源を切っ 
てか5、再び電源を入れ直してください。 

-ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとさなどに 
大さな力び加わ D 、 壊れる恐れびあ D ます。 

-長時間お使いになったあと、取り出したメモ1」ーカードび温かく 
なっている場合びありますび、故障ではありません。 

-メモ U - 力ードにはラベル類は一切貼5ないでください。メモ 
U —カードの出し入れの際、故障の原因にな D ます。 


■内蔵メモ IJ- について 

-内蔵メモ U —巧の画像は、カメラ本体の故障などによりデータび 
壊れたり、ミ肖失することびあります。大切なファイルは別のメディ 
ア（八ードディスク、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R など）にコピー 
して、バックアップ保をされることをおすすめします。 

-修理にお出しになった場合、内蔵メモ U —内のデータについては 
保 E でさません。 

-カメラ修理の際、内蔵メモ U - 内のデータを確認させていただ< 
場合びあります。 

■ メモリーカードをパソコンで使用する場合のご 
ま意 

•バソコンで使用したあとのメモ U —カードを使って撮影する場合 
は、カメラでフォーマットしなおしてください。 

-カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダび 
作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。 

•バソコンでメモ U —カードのフォルダ名、ファイル名の変更、ミ肖 
去などの操作を行わないでください。メモ1」ーカードびカメラで 
使用でさなくなることびあります。 

•画像ファイルのミ肖去はカメラで行ってください。 

-画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをノ ハードディスク 
などにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイル 
を編集してください。 


お取り巧いにご注意ください 
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::::困つたとをは 

IL トラブルシュ-テインク /FAQ 


カメラの動作びおかしいとさは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行ってち改善されない場合は、弊 
社修理ヴービスセンターに修理をご依頼ください。 

■ 電源とバッテリー 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 


ON/OFF (電源） 
スイッチを ON 

バッテ U —び消耗していませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —を使っ 
て < ださい。 

]已 


に合わせてち電 

バッテ U —を正しい向さで入れていますか？ 

バッテ U —を正しい方向で入れ直して < ださい。 

17 


源びオンになり 

バッテ U —カノ く一はさちんと閉まっていま 

バッテ U —カバーをしっかり閉めてくださ 

18 


ません。 

すか？ 

い。 



非常に寒いところでカメラを使っていませ 

バッテ U —をポケットなどで温めておいて、 




んか？ 

撮影の直前に取り付けて<ださい。 


バッテリー、 

電源に 

ついて 


バッテ U —の端テびミちれていませんか？ 

バッテ IJ 一の端子部分を乾いたされいな布 
でふいて < ださい。 

— 

バッテ U —の減 

m モニター晴天モー ドび ON になってい 
ませんか？ 

バッテ U —を長持ちさせたい場合は、 固モ 

二夕一晴天モー ドを OFF に設定して撮影し 

12 

りび早いです。 

て < ださい。 




^に設定されていませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

29 



の AF モー ドを固 自動 追尾に設定してい 

固 自動 追尾で撮影すると、バッテリーの 

97 



ませんか？ 

消耗び早くなります。 



フォーカスモードを AF-C (コンティニュ 

AF-C (コンテイニユアス AF ) で撮影する 

已3 



アス AF ) に設定していませんか？ 

と、バッテ U —の消耗び早くなります。 


使用中に電源び 
オフになってし 
まいました。 

バッテ U —残量び少なくなっていません 

充電するか、充電済みのバッテ IJ 一と交換 

]已 


か？ 

してください。 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ メニューなどの設定時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

メニューび曰本語外で表示 
されています。 

函言語/ LANG . び日本語外の言語になつ 
ていませんか？ 

言語設定を日本語にしてください。 

23、 

112 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

充電につ 

いて 

充電び開始され 
ません。 

バッテ U —は入っていますか？ 

バッテ U —を入れてください。 

]已 

バッテ U —は正しい向さで入っています 
か？ 

バッテ U —を正しい方向で入れ直してくだ 
さい。 

]已 

プラグは正しくコンセントに接続されてい 
ますか？ 

充電器のプラグを正しくコンセントに接続 
してください。 

]已 

充電時間びかか 
りすざます。 

非常に寒いところで充電を行っていません 
か？ 

低温時は、充電時間び長くなるとさびあり 
ます。 

— 

充電中に充電ラ 
ンプび点滅して 
充電でさません。 

バッテ U —の端テびミちれていませんか？ 

バッテ U —をいったん取り出して、端テ部 
分を乾いたされいな布で拭いてから、入れ 
直してください。 

— 

バッテ IJ 一の寿命または故障の可能性びあ 
0ます。 

新しいバッテ U —と交換してください。そ 
れでち充電でさないとさは、弊社サポート 
センターにお問い合わせください。 

]已4 

バッテ IJ 一の温度び高すざたり低すざたり 
していませんか？ 

バッテ U —の温度び安定してから再度充電 
し直してください。 

]已 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ 撮影時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

基本撮影に 
ついて 

シャツターボ 
タンを押して 
ち撮影でさま 
せん。 

撮影可能枚数び日になっていませんか？ 

新しいメモ U —カードを入れるか、不要な 
コマを消去してください。 

19 s 

68 

メモリーカード、内蔵メモ U —はフォー 
マットされていますか？ 

カメラでフ オー マットしてください。 

112 

メモ IJ ーカードの接触面（金色の部分）び 
ミちれていませんか？ 

メモ U —力ードの接触面を乾いた柔らかい 
布でふいてください。 

19 

メモ U —力ードび壊れている可能性びあり 
ます。 

新しいメモ U —力ードを入れてください。 

19 

バッテ IJ 一 残量び少な< なっていません 
か？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換 
してください。 

]已 

電源びオフになっていませんか？ 

電源をオンにしてください。 

22 

撮影後、映像 
び消えて黒い 
画面になりま 
した。 

フラッシュ撮影しましたか？ 

フラッシュを充電するために黒い画面にな 
ることびありますので、そのままお待ちく 
ださい。 

44 

ピントにつ 
いて 

ピントを合わ 
せられません。 

近距離のちのを撮影しようとしていません 
か？ 

7ク □ を設定してください。 

43 

マク□のまま、遠くのちのを撮影しようと 
していませんか？ 

マク□を解除してください。 

才ートフォーカスの苦手な被写体（一41ペー 
ジ）を撮影しよラとしていませんか？ 

AF/AE □ックを使つて撮影してください。 

41 

パノラマ撮 
影について 

シャツターボ 
タンを押して 
ちパノラマ撮 
影でさません。 

インジケーターランプび憧色に点打してい 
ませんか？ 

インジケーターランプび消打するまでお待 
ち < ださい。 

27 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

臨モード 
について 

指定した画像 
サイズで保存 
されません。 

凸画像サイズを哑]に設定していません 
か？ 

^モードの特徴のひとつです。^モー 
ドでは、被写体のシーンに応じて、カメ 
ラで最適な画素数や、に日感度などをミ夫 
めます。記録画素数を固定したい場合は、 

B 画像サイズを13または0に設定す 

るか、〇や M モードに設定してください。 

29、 

94 

顔キレイナ 
ビ（顔検出 
機能）につ 
いて 

顔キレイナビ 
(顔検出機能） 

び設定でさま 
せん。 

顔キレイナビび使用でさない設定になって 
いませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

29 

顔を検出でさ 
ません。 

サングラス、帽子や前髪などで顔の一部び 
隠れていませんか？ 

なるべく顔の全体び見えるよラにしてくだ 
さい。 

61 

撮影したい人物の顔び、構図内で小さすざ 
ませんか？ 

顔び大さく写るよラにちラすこし近づいて 
撮影してください。 

人物の顔び横向さまたは斜めに傾いていま 
せんか？ 

顔び正面を向いているほうび、検出しやす 
くなります。 

カメラび傾いていませんか？ 

カメラをまっすぐに構えたほラび、検出し 
やす < なります。 

2已 

人物の顔び暗<ないですか？ 

でさるだけ明るい条件で撮影してください。 

— 

ピントを合わ 
せたい顔にピ 
ントび合いま 
せん。 

複数の顔び検出されているとさに、中央付 
近にない顔にピントを合わせよラとしてい 
ませんか？ 

合わせたい顔び画面の中央に来るように構 
図を変えて<ださい。構図を変えた<ない 
場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE 
□ック撮影してください。 

41 

マク□(近 
距離）につ 
いて 

マクロ（近距 
離）び設定で 
さません。 

マク□び使用でさない設定になっていませ 
んか？ 

撮影モードを変更してください。 

29 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

フフツソユ 

について 

フラッシュび 
発光しません。 

フラッシュ充電中に撮影しませんでした 
か？ 

フラッシュの充電び完了してからシャッ 
ターボタンを押して < ださい。 

44 

フラッシュび閉じていませんか？ 

フラッシュをポップアップしてください。 

44 

フラッシュび使用でさない設定になってい 
ませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

29 

マク□撮影の設定び勉スーパーマク□に 
なってませんか？ 

設定を変更してください。 

43 

バッテ IJ 一残量び少な < なっていません 
か？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換 
してください。 

]已 

連写び設定されていませんか？ 

連写をオフにしてください。 

47 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

27、 

112 

使いたいフ 
ラッシュ設定 
を選べません。 

フラッシュび使用でさない設定になってい 
ませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

29 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

27、 

112 

フラッシュ 

について 

フラッシュび 
発光したのに 
撮影した画像 
び暗い。 

被写体から離れすざていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影して < だ 
さい。 

147 

フラッシュを指などでふさいでいません 
か？ 

カメラを正しく構えてください。 

2已 

高速シャッタースピードで撮影していませ 
んか？ 

シャッタースピードび1/1日日日秒より高 
速の場合は、フラッシュを発光してち暗く 
なることびあります。シャッタースピード 
を]/1日日日秒じ(下に設定してください。 

3日、 

31、 

32 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

撮影画像の 
異常につい 

て 

画像びぼやけ 
ています。 

レンズに指紋などのミちれびついていません 
か？ 

レンズを清掃してください。 

]2已 

レンズに指などびかかっていませんか？ 

レンズに指びかからないようしてください。 

2已 

撮影時に AF フレーム（ホ点打）と！ AF び 
表示されていませんでしたか？ 

しっかりとピントを合わせてから撮影して 
<ださい。 

26、 

136 

撮影時に icf び表示されていませんでした 
か？ 

手ブレの可能性びあります。フラッシュ撮 
影をするか、三脚を使用してください。 

4己、 

136 

画像に点状の 
ノイズびあり 
ます。 

気温の高いところでス□ーシャッター（長 
時間露光）撮影しませんでしたか？ 

撮像素テの特性によるちので、故障ではあ 
0ません。 

— 

画像にノイズ 
び撮影されま 
す。 

高温環境で連続使用をしていませんか？ 

しばらく電源オフにした後でご利用くださ 
い。 

22 

温度警告び表示されていませんでしたか？ 

液晶モニ 
ター （ LCD ) 

について 

液晶モニター 
( LCD ) になに 
ち表示されま 
せん。 

表示モードび LCD 表示 OFF になっていま 
せんか？ 

DISP/BACK ボタンを押して、表示モードを変 
要してください。 

12 


■ 動画時 


1 症状 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

動画撮影に 
ついて 

カメラの動作 
音び気になり 
ます。 

顔キレイナビをオンにしていませんか？ 

顔キレイナビをオフにしてください。 

61 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ 再生時 


1 症状 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

1コマ再生 
について 

画像び粗<表 
示されます。 

他のカメラで記録した画像ではありません 
か？ 

他のカメラで記録した画像はされいに表示 
でさないことびあ0ます。 

— 

ホ広大表示でさ 
ません。 

他のカメラで記録した画像ではありません 
か？ 

他のカメラで記録した画像は再生ズームび 
でさないことびあります。 

— 

m で保存された画像ではありませんか。 

巧リサイズおよび〇トリ5ングを使って 

m で保存された画像は、再生ズームでさ 
ません。 

66 

動画•ボイ 
スメモ再生 
について 

カメラから音 
び出ません。 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

27、 

112 

カメラの再生音量の設定び小さくなってい 
ませんか？ 

再生音量を調節して < ださい。 

114 

撮影/録音中にマイクを手などでふさいで 
いませんでしたか？ 

撮影/録音時はマイクをふさびないでくだ 
さい。 

8 

再生中にスピーカーを手などでふさいでい 
ませんか？ 

再生中はスピーカーをふさびないでくださ 
い。 

8 

消去に 

ついて 

選択した画像 
を消去でさま 
せん。 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを解除してください。プ□テク 
卜を解除するとさは、プ□テクトを行った 
カメラをお使いください。 

] 〇已 

全コマ消去し 
たのに画像び 
残っています。 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 症状 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

コ7 NO . に 

ついて 

コマ N 0.の連 
番び機能しま 
せん。 

バッテ U —やメモ U —カードを交換すると 
さに電源を切らずにバッテ U —カバーを開 
けませんでしたか？ 

バッテ U —やメモ U —力ードを交換すると 
さは、必ず電源をオフにしてください。電 
源を切らずにバッテリーカノ く一を開けると、 
コマ N 0 . の連番び機能しないことびありま 
す。 

22 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ 接続時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

テレビとの 
接続につい 

て 

カメラの画面 
に何ち表示さ 
れません。 

カメラとテレビを接続していませんか？ 

カメラとテレビを接続した場合、カメラの 
画面には何ち表示されません。 

79 

テレビに画像、 
音声び出ませ 
ん。 

カメラとテレビび正しく接続でさていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

78 

動画再生中に A/V (音声/映像）ケーブル 
を接続しませんでしたか？ 

動画再生をいったん停止させてから接続し 
直してください。 

77、 

78 

テレビの入力び「テレビ」になっていませ 
んか？ 

テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

— 

S ビデオ出力び PAL になっていません 
か？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にして 
ください。 

118 

テレビの音量びルさくなっていませんか？ 

テレビの音量を調節してください。 

— 

テレビの画像び 
白黒になってし 
まいましに。 

S ビデオ出力び PAL になっていません 
か？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にして 
<ださい。 

118 

パソコンと 
の接続につ 
いて 

パソコンび力 
メラを認識し 
ません。 

US 目ケーブルび正しく接続されています 
か？ 

確認して正し < 接続し直して < ださい。 

8已 

撮影した RAW 
または JPEG 
などの画像 
ファイルびパ 
ソコンに取り 
込めません。 

MyFine 円 X Studio または Fine 円 xViewer 
を使わずに、カメラからパソコンに画像を 
取り込ちラとしていませんか？ 

付属のソフトウエア ( Windows : MyFinePix 
Studio 、 Macintosh : FinePixViewer ) を 
使って、画像を取り込んでください。 

80 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

プリンター 
との接続に 
ついて 

接続したのに 
プ IJ ントでさ 
ません。 

US 目ケーブルび正しく接続されています 
か？ 

確認して正し < 接続し直して < ださい。 

87 

プリンターの電源は入っていますか？ 

プ U ンターの電源を入れてください。 

— 

1枚ずつしか 
プ U ントされ 
ません。 

Piet 目 ridge 対応のプリンターでプリントし 
ていますか？ 

プ U ンターの仕様やプ U ントサービスに 
よっては、各画像を]枚ずつしかプリント 
でさないことびあります。また、曰付び入 
らないことびあります。 

— 

曰時び印字さ 
れません。 


■ その他 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

カメラの動 
作などにつ 
いて 

カメラのボタ 
ンなどを操作 
してを動さま 
せん。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びあ 
ります。 

バッテ U —をいったん取り外して、取り付 
け直してから操作してください。 

17 

バッテ U —の消耗び原因として考えられま 
す。 

新しいバッテ U —または充電済みのバッテ 
U —と交換してください。 

17 

カメラび正常 
に作動しなく 
なつてしまい 
ました。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びあ 
0ます。 

バッテ U - をいったん取り外して、取り付 
け直してから操作してください。それでを 
復帰でさないとさは、弊社修理サービスセ 
ンターに修理をご依頼ください。 

]7、 

]已4 

音について 

音びでません。 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

27、 

112 
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I 警告表示 _ 

画面に表示される警告には、下のものびあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

a (赤点灯） 

バッテ U —の残量び少なくなっています。 

充電するか、充電済みのノ（ッテ U —と交換して<ださい。 

亡コ （赤点滅） 

バッテ U —の残量びありません。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発生しや 
すい状態です。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっ 
ては、王脚のご使用をおすすめします。 

?AF (ホ点灯） 

AF フレームのおは 
撮影メニューの設定によって 
異なります 

ピント合わせびでをません。 

- AF/AE □ック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを 
合わせてから、構図を変えてください（一 4] ページ)。 

-近距離撮影の場合は、 A マク□を設定してください。 

絞り、シャッタースピード 
表示（赤点灯） 

被写体び明るすぎる、または暗すぎるために適 
正な明るさで撮影でさません。 

被写体び暗いとさは、フラッシュを使ってください。ただし、適 
切な明るさ（露出）ではありませんび撮影でさます。 

フオーカスエラー 
レンズ制御ェラー 
電源を入れ直してください 

カメラび誤作動または故障しています。 

-電源を入れ直してください。 

-電源の ON/OFF を繰り返してください。それでち復帰でさな 
いとさは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

カードびありません 

メモ U — 力ードび入っていない状態で再生メ 
ニューの 晒!画像 コピー を選びました。 

カメラにメモ U —力ードを入れてください。 

け 

カメラの温度び上昇しています。そのまま撮影 
すると、自動的に電源びオフになります。 

電源を切ってしばらくたってからご使用ください。 

フォーマットされていません 

メモ U —カード、または内蔵メモ U —びフオー 
マットされていません。 

メモ U —カード、または内蔵メモ U —をカメラでフオーマットし 
てください（一] ] 2 ぺージ)。 

メモ U —カードびパソコンでフオーマツトされ 
ています。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<ふいて 
ください。また、フオーマットび必要な場合びあります（一]] 2 ペー 
ジ)。それでち警告表示び消えない場合はメモ U —カードを交換 
してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 
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言口ぶ术 




プ□テクトされたカードでず 


動画記録でさません 

DISP を長押ししてマナーモー 
ドを解除してください 


コマ N 0.の上限でず 


メモ U —カードびカメラでフオーマツトされて 
いません。_ 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

カメラび故障しています。 

非対応のメモ U —力ードです。 

メモ U —力ードび壊れています。 


メモ U - 力ードをカメラでフ オー マツトしてください （一]] 2ペー 
ジ)。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<ふいて 
ください。また、 フオーマツ トび必要な場合びあります （一]] 2ぺ一 
ジ)。それでち警告表示び消えない場合はメモ U —力ードを交換し 
て < ださい。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

弊社動作確認済みのメモ U —力ードを挿入してください。 


メモ U —カードまたは内蔵メモ U —に空さ容量画像を消去するか、空さ容量のあるメモ1」ーカードを使用してく 
びないため、画像を記録/コピーでをません。ださい。 


メモ U —カードとカメラ本体の接触異常または 
メモ U —力ードの異常のため記録でさません。 

画像を記録する空さ容量びありません。 


メモ1」ーカード、または内蔵メモ1」一びフオー 
マットされていません。 

メモ1」一力ードの書を込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 側になっています。 


パソコンでフォーマツトしたメモ U - 力ードの 
ため、動画記録び間に合いません。 

マナーモード時に音量を設定しよラとしていま 
す。 


コマ N 0.わく「999-9999」に達してし^るため、 
これ上撮影でさません。 


メモ U —力ードを入れ直すか電源の ON / 日 FF を繰り返してくだ 
さい。それでち復帰でさないとさは、弊社修理サービスセンター 
に修理をご依頼ください。 

画像を消去するか、空を容量のあるメモ U —カードを使用してく 
ださい。 


メモ U —カード、または内蔵メモ U —をカメラでフオーマットし 
てください（一] ] 2ぺージ)。 

メモ U —力ードの書さ込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録防止 
の□ックを外してください（一20ページ)。 


メモ U - 力ードをカメラで フォー マツトしてください （一]] 2ぺ一 
ジ)。 

マナーモード時は音量の設定はでをません。音量を設定したい場 
合は、マナーモードを解除してください。 


フオーマツトしたメモ U —カードをカメラに入れて、セツトアツ 
プメニユーの国 コマ NO . を新規に設定します。撮影すると、コ 
マ N 0.び「100-0001」から付けられます。国 コマ NO . を連 
番に戻すと、引き続き撮影できます。 













言口ぶ术 


警告表示 

警告内容 

処置 

再生でさません 

正常に記録されていないファイルを再生しよラ 
としました。ちしくは他のカメラで記録した静 
止画または動画を再生しよラとしました。 

このファイルは再生でさません。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<ふいて 
ください。また、フォー マツ トび必要な場合びあります（一]] 2ぺ一 
ジ)。それでち警告表示び消えない場合はメモリーカードを交換し 
て < ださい。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

枚数制限をこえています 

30000枚な上の画像をピクチヤーサーチしよ 
うとしました。 

30000枚な上の画像はピクチャーサーチでをません。 

複数指定消去を枚数制限な上の画像で実行しよ 
うとしました。 

999枚を超える画像では、複数指定消去は実行でさません。 

プ□テクトされています 

-プ□テクトされているファイルを消去しよう 
としました。 

-プ□テクトされているファイルにボイスメモ 
を付けよラとしました。 

-プ□テクトしたファイルは消去/回転できません。プ□テクト 
を解除してください（一]0已ぺージ)。 

-プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プ〇 
テクトを解除してください（一]0日ページ)。 

D ボイス再生できません 

ボイスメモファイルに異常びあります。 

ボイスメモは再生でをません。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 

函 画像びありません 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ1」一に画像びな 
いとをに、メモ U —カードまたは内蔵メモ U — 
へ画像をコピーしようとしました。 

コピーする画像びないため、画像をコピーすることはでさません。 

iCl 画像びありません 

m 卜 IJ ミングでさません 

晒] の画像を卜1」ミングしようとしました。 

これらの画像は卜 U 三ングでさません。 

卜ングでさません 

他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を 
卜1」ミングしよラとしました。 


〇、 0、 晒] の画像を13に1」サイズしよラ 
としました。 

これらの場合、 U サイズはでさません。 


回、 厕の画像を 回に U サイズしようとし 
ました。 

晒]実行でをません 

晒] の画像を U サイズしよラとしました。 

これむ上予約でさません 

DP 0 F のコマ設定で] 000コマな上のプ U ン 
卜指定をしました。 

同ーメモ U —カード内でプ U ント指定でさるコマ数は999コマ 
までです。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告 内容 

処置 

設定でさません 
巧設定でさません 

プ1」ント予約でさない画像または動画にプ1」ン 
卜予約しよラとしました。 

プ1」ント予約でをません。 

回転できません 
巧回転できません 

他のカメラで撮影した画像または動画を回転し 
よラとしました。 

回転でさません。 

巧実行でさません 

他のカメラで撮影した画像、動画、または再生 
でさない画像を赤目補正しよラとしました。 

これらの画像、動画は赤目補正でをません。 

笛実行でさません 

接続でをませんでした 

パソコンまたはプ1」ンターとの通信びでさませ 
んでした。 

-パソコンまたはプ U ンターの電源び入っているか確認してくだ 
さい。 

-パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 

プ U ンターエラー 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
1」ンターエラーび発生しています。 

-プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 

-プ U ンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 

-お使いのプ1」ンターの使用説明書をお読み< ださい。 

プ U ンターエラー 
再開しますか？ 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
1」ンターエラーび発生しています。 

プ1」ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 
プ1」ンターエラーを解消すると自動的にプ U ントび再開されます。 
確認後もエラーメツセージび消えない場合は MENU/OK ボタンを押 
して、プ U ントを再開してください。 

プ U ントでさません 

他のカメラで撮影した画像またはプ1」ンターび 
画像フオーマツトに対応していない画像をプ U 
ントしよラとしました。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり、プリンターが 
」円 F-JPEG、Exif-JPEG お式の画像 フォー マツトに対応して 
いるかご確認ください。対応していない場合はプ U ントできま 
せん。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データな外はプ U ントでさないことびあります。 

プ U ントでさない 
コマでず 

他のカメラで撮影した画像（笛）または動画 
をプ1」ントしよラとしました。 

-動画はプ U ントでさません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データな外はプ U ントでさないことびあります。 
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I _ メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影が数/記録時間 

標準撮影枚数および撮影時間は目安です。実際の撮影枚数および撮影時間は、撮影条件やメモ U —力ードの種類により変動しま 
す。また、液晶モニターに表示される記録枚数•時間は規則正しく減少しないことびあります。メモ U —カードなしでを、数枚 
程度の試し撮りは可能です。 


^- 記録媒体 

巧 、、、— 

内蔵メモリー(約 2 巨 MB) 

4GB 

8GB 

国画質モード 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

静止画 

04:3 

已 

8 

820 

1300 

]6 已〇 

2620 

016:9 

7 

11 

1090 

1720 

2200 

34 已〇 

の 4:3 

8 

16 

1310 

2 已 30 

2640 

已 080 

の 16 夕 

11 

22 

1740 

33 已〇 

3 已〇〇 

6720 

04:3 

16 

30 

2430 

4 已 90 

4880 

9210 

016:9 

23 

3 已 

3 已 40 

己] 60 

7110 

10370 

動画 W 

剛 1920*1 

]2 秒 

38 分 

7 日分 

晒 12801 

]7 秒 

49 分 

98 分 

晒! *2 

42 秒 

]] 己分 

232 分 

脚 64 〇 X 48 〇 (70 fps ) *3 

32 秒 

8 己分 

] ]2 分 

晒 320 X 240 (120 fps )*3 

6 已秒 

]72 分 

34 已分 

晒 320 X 112 (200 fps ) *3 

32 秒 

86分 

]72分 


*1 連続して記録する場合、約29分で自動的に撮影を停止します。 

*2 連続して記録する場合、約]]已分で自動的に撮影を停止します。 

*3 連続して記録する場合、約3日秒で自動的に撮影を停止します。 

*4 HD 動画、八イスピード動画を撮影するとさは、 class ® し^上の メモ U — カードをご使用ください。 

資 温度保護機能について 

^ カメラやバッテ U —の温度び上昇すると、カメラを保護するために自動的に電源びオフになる場合びあります。温度警告び 

■ 表示された場合は、画像にノイズび多くなる可能性びあります。一度、電源をオフにし、しばらくたってからご使用くださ 
い（一136ぺージ)。 


資 


参参参參 
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資料集 


各撮影モー_ドで使用できる機能について 


各撮影モードで使用でさる機能は下のとおりです。 
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✓ 
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✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 

✓ 










✓ 

✓ 


勉 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 



✓ 

✓ 













4* 

BOFF 

AUTO 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 




✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 





✓ 

✓ 

✓1 




ち 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 




✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 




✓ 

✓ 

✓ 



✓ 


S4 


✓ 

✓ 






✓ 


✓ 




✓ 
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✓ 

✓ 









⑤ 

✓ 
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✓1 
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✓ 
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✓ 






✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 


✓ 
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✓ 


✓1 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓1 

✓ 

✓ 

✓ 

✓1 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

✓ 


0 

な/も、 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 





✓ 

✓ 
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✓ 


✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 


を 


✓ 

✓ 
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圓 
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回 
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✓ 

✓ 8 

© 
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© / 

画 

AUTO 

✓ 





✓1 

✓ 

✓1 





✓1 

✓1 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

i/i 

✓ 

✓1 

✓1 

✓1 

✓ 

✓ 

✓ 

✓1 

✓ 

✓ 


AUTO (3200) 



✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 



















AUTO (800) 


✓ 
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✓ 
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✓ 

✓ 
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✓ 



















AUTO (400) 


✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















12800 









✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















6400 









✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















5000 









✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















4000 









✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















3200 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















2500 



✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















2000 



✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















1600 



✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















1250 



✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















1000 



✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















800 


✓ 

✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



















500 


✓ 

✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 






✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 
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✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 
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✓ 
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✓ 

✓ 
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✓ 


142 


































































資料集 



EXR 

〇 

Adv . 

p 

s 

A 

M 

SP 

巧 

EXR 

廢 

泣 

巧 

極 

m 

m 

が 

o 

9 

が 

な 

m 

ik 

み 

じ 

が 

骗 

公 

ホ 


了 

ホ 

画 


AF-C 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 
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1各モードで自動的に設定されます。 

2 ON に固定されます。 

3 OFF に固定されます。 

4 フラッシュを閉じている場合は、すべての撮影モードでフラッシュは発光禁止になります。 


5四顔キレイ ナビび ON のときは、应](マルチ）に固定されます。 

6四顔キレイ ナビび ON のときに顔を検出した場合は、顔に AF び合います。 

7 MF (マニュアルフォーカス）のときは、 四顔キレイ ナビび OFF になります。 
8 動画撮影を開始する直前の静止画の設定び有効になります。 
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約 30 cm 〜の [望 is ] 約2 m 〜の 

約 7 cm 〜約 3 m [望遠]約 2 m 〜約3.已 m 

約] cm 〜約 ] m 


撮影可能節囲 •標準： 

(レンズ先端画か 5 ①距離） •化（マク □) : 

•激（スーパーマク〇): 


型番 

有効画素数 


攝像素子 
記録メディア 
記録方式 


D に ITAL CAMERA X - S ] _ 

1200万画素 


2/3型 EXR CMOS 原色フィルター採用 
-内蔵メモ U - (約2目 MB ) - SD / SDHC/SDXC メモ U — 力ード（弊社推奨品） 

-静止画： DCF 準拠 

圧縮： Exif Ver .2.3 JPEG 準拠 / DPOF 対応 

非圧縮： RAW 旧 AF 独自フォーマット、専用のソフトウェアび必要)、 RAW + JPEG 記録あり 
-動画： H .264 規格準拠、ステレオ音声付き ( MOV ) 

. 音芦： WAVE 形式、ステレオ 


記録画素数（ピクセル）-田4:3 

(4000 X 3000) 

-田3:2 

(4000 X 2664) 

-田16:9 (4000 X 2248) 

- 〇1: 

1 (2992 X 2992) 

- 04:3 

(2816 X 2112) 

- 03:2 

(2816 X 1%4) 

- 肛116:9 (2816 X 1584) 

- 〇1: 

1 (2112 X 2112) 

- 04:3 

(2048 X 1536) 

- 03:2 

(2048 X 1360) 

- 016:9 (1920 X 1080) 

-回 1: 

1 (1536 X 1536) 


デジタル ズーム 
レンズ 


- S ぐるつとパノラマ巨 an : (11520 X 1624 :縦)、 （11520 X 1080 :横） 

- S ぐるつとパノラマに日： (5760 X 1624 :縦)、 （5760 X 1080 :横） 

.岡 ぐるつとパノラマ画： (3840 X 1624 :縦)、 G 840 X 1080 :横） 

- S ぐるつとパノラマ ffi : (11520 X 1624 :縦)、 (11520 X 1080 :横）_ 

超解像ズーム約]. 4/2 倍（光学 2 目倍ズームと併用最大約 3 目. 4/52 倍） 

- 名称： フジノン光学式2日倍ズームレンズ 

• 焦点距離： f 二 6.1 mm 〜]已 8 .日 mm (3 已 mm フィルム換算：約 24 mm へ 
- 開放 F 値： F 2.8 (広角）〜 F 已.目（望遠） 


F 2.8 〜 F 1] (広角）、巧.目〜 F 1] (望遠） ]/3 EV ステップ 


約目24 mm 相当） 


P 綱 











主な仕様 


1システム 1 

撮影感度 

(標準出力感度） 

AUT 0/ AUT 0(400)/ AUT 0 旧0 0)/ AUT 0(1600)/ AUT 0(3200)、 

ISO 100/200/2已0/320/400/已〇0/640/800/1000 /] 2已0/] 600/2000/2500/3200/4000/ 

已〇〇 0/6400*1/1 280び2 

*1 最大記録画素数 130、 *2 最大記録画素数〇のみ 

測光方式 

TTL 2 已目分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 

プ□グラム AE ( P モード時にプ□グラムシフト可能)、シャッタースピード優先 AE 、 絞り優先 AE 、 マニュアル 

露出補正 

-2 EV 〜 +2 EV 、1/3 EV ステップ（白、臨、 M 、 鑛使用時を除く） 

手ブレ補正機能 

光学式（レンズシフトち式） 


シャツタースピード *0 、 Adv •、かそ、 が、 ♦、が、 もVち!、心、み >、 S 、 ホ、金で、子、ホ、画：1/4秒〜1/4000秒 

(メカニカルシャツター • じ： 1/4 秒〜 l/lOOO 秒 •々し ★: 3 秒〜 l/lOOO 秒 •鑛 ： 4 秒〜 1/2 秒 

併用） . P : 4 秒〜 1/4000 砂 . S 、 A 、 M : 30 秒*〜 1/4000 秒の so 感度の設定によっては短くなります) 


-全モード合わせて： 30秒〜1/4000秒 


連写 

選択可能な連写速度 
(コマ/秒 [ fps ]) 

記録枚数 

な健写） 

]0、7、已、3 

最大200コマ（連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数に 
よって変わります） 

% (前後撮り連写） 

]0、7、已、3 

最大] 6コマ （ RAW / RAW+JPEG :最大8コマ） 

巧] ( AE ブラケテイング） 

— 

設定した設定値で適正、オーバー、アンダーの3コマ 

m り so ブラケテイング） 

— 

に0感度を変化させた3コマ 

— . (フイルムシミュレー 
^ シヨンブラケテイング） 

- 

耐 PR 0 VIA / スタンダード、 か Velvia / ビビッド、 

由 ASTIA / ソフトの 3コマ 

^ (ダイナミックレンジブ 
^ラケティング） 

- 

m 00%.面2000ん困400% の3 ]7 


フオー カス - モー ド：シングル AF / コンテイニユアス AF / マニュアル フオー カス 


- AF 方式： TTL コントラスト AF ( AF 補助光付きオートマク□あり） 
- AF フレーム 選択： オートエ U ア/エリア選択/自動追尾 






主な仕様 


1システム 1 

ホワイトバランス 

シーン自動認識オート/ 

プリセット（晴天/日陰/昼光色堂光灯/昼白色堂光灯/白色堂光灯/電球/カスタム/色温度） 

セルフタイマー 

OFF、 2秒、10秒、ペットオートシャッター (起 \、巧時） 

フラッシュ 

- 方式： マニュアルポップアップち式 

- 撮影可能節囲 （晒 : AUTO (800) 時）： [広角]約 30cm 〜約8.0 m / 惶窟約2.0 m 〜約4.0 m 

フラッシュ発光モード 

- 赤目補正 OFF 時： AUTO/ 強制発光/発光禁止/ス□-シンク □ 

- ホ目補正 ON 時： 赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減+強制発光/発光禁止/ホ目軽減+ス □ー シンク □ 

ファインダー ( EVF ) 

0.47型カラー液晶ファインダー、約 ] 44万ドット相当（視野率約]00%) 

液晶モニター ( LCD ) 

3.0 型カラー液晶モニター、約46万ドット（視野率約] 00%) 

動画 

- 通常動画：剛1920 (1920 X 1080： 1080p) 30フレーム/秒*、 晒1280 (1280 X 720: 720p) 30フレーム/秒*、 
晒 （640 X 480:VGA) 30フレーム/秒* 

• HS 動画： 晒 640 X 480 70フレーム/秒、 晒 320 X 240 ] 20フレーム/秒、 

因回 320 X 112 2 00フレーム/秒 

* 音声付さ（ステレオ） 

言語 

曰本語、 ENGLISH 
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主な仕様 


入出力端子 


ビデオ出力 _ NTSC / PAL 方式（モノラル音声付さ）_ 

HDMI 出力 HDMI Mini Connector 

デジタル入出力 US 目 2.0 High - Speed 、 MTP / PTP 接続 

外部マイク端子 0 3.5 mm 


1電源部、その他 

1 

電源 

充電式バッテ U — NP -9 已（付属） 

バッテリー作動可能 

- バッテリーの種類： NP -95 

枚数の目ま 

. 撮影枚数：約460枚 

EVF 使用時：己00枚 

CIPA 規格による。撮影モードは〇 (オート）時、バッテ U —は付属のわの、記録メディアは SD メモ U —力一 
ドを使用し測定。 

* ミち意： バッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保 
証するわのではありません。低温時ではバッテ U —作動可能枚数びかなくなります。 

がお寸法 

] 3 已 mm X 107 mm x 149 (141*) mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

* 突起部含まず、奥行さは最薄部表記 

撮影時質量 

約 94 已 g (付属バッテ U —、メモ U —カード含む） 

質量 

約 90 已呂（付属バッテリー、メモ U —カード含まず） 

動作環境 

温度： crc 〜 + 4crc 

湿度： 10 〜 80% (結露しないこと） 








主な仕様 


1 バッテリー NP -9 己 1 

公称電圧 

3.6 V 

公称容量 

1800 mAh 

使用温度 

〇。じ〜 + 40で 

がお寸法 

35.2 mm x 49 .已 mm x ] 0.8 mm (幅 x 高さ x 厚み） 

質量 

約 39 呂 


バツテリーチヤージヤー BC -65 N 

定格入力 

AC ]00 V 〜240 V 已 0/60 Hz 

入力容量 

]5 VA 

定格出力 

DC 4.2 V 6 已 0 mA 

適合バッテリー 

FUJIFILM 充電式バッテ U - NP -9 已 

巧電時間 

約 210 分 （+ 2crc において） 

使用温度 

〇。じ 〜+ 40 。じ 

がお寸法 

目已 mm X 25.3 mm x 80 mm (幅 x 高さ x 厚み） 

* 突起部を除 < 

質量 

約已 9 g (本体のみ） 


※質量•外形寸法は、仕向け国によって異なります。 


仕渝性能は、予告なく変更することびあります。変更情報は http://fuj げ ilm . jp / support/di 旨 italcamera / index . html / をご 
覧ください。 

使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 
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アィコン] 

因 （再生）ボタン、22、28、6已 
i (消去）ボタン、28 
i (フラッシュ）ボタン、44 
A (マクロ）ボタン、43 
0 (セルフタイマー)ボタン、46 
因（露出補正）ボタン、已] 

な （連写）ボタン、47 


EXR モード、34 
^プレ三アム EXR オート、34 
每高解像度優先、3已 
绿高感度低ノイズ優先、3已 
巧ダイナミックレンジ優先、3已 

を fPROVIA 、 9已 
CrVelvia 、 9已 
を ASTIA 、 9已 

由 モノクロ（フイルターなし）、9已 
白？モノク a + Ye フイルター、9已 
おモノク a + R フイルター、9已 
おモノク n + G フイルター、9已 
Sr セピア、9已 


Adv •アドバンスト、3目 

ぼかしコント□-ル、38 
曜9連写重ね撮り、38 
匹通]ぐるつとパノラマ36日、36 


〇才ート、36 
SP シーンポジション、39 
〇夕高感度2枚撮り、39 
〇ナチュラルフオト、39 
争人物、39 
ぶスノー、39 
乂スポーツ、39 
Y パーティー、39 
ホ花の接写、39 
敏花火、39 
4でビーチ、39 
が美肌、39 
A 風景、39 

も> ペット検出（いめ)、39 
ち！ぺット検出（ねこ）、39 
画文字の撮影、39 
じ夜景、39 
呆い夜景（三脚)、39 
甚夕焼け、39 


A 需（赤目軽減才ートフラッシュ）、44 
の夕（赤目軽減+強制発光)、44 
S 瑜（赤目ス□-)、44 
ち（強制発光)、44 
Si (ス□-シンク□)、44 


?AF ( AF 警告)、26、136 
I だ（手ブレ警告）、4已、136 


ICI (内蔵メモ U —記録/再生)、]し19 
a (フラッシュ発光警告)、4已 
苗（プレゼント）、6已 
お（マナーモード）、2入]]2 

[A 〜 Z] 

AE 警告、27 
AE ブラケティング、已日 
AE □ック、42 
AF/AE □ック、 4] 

AF (才ートフォーカス）、26、 4] 

AF 警告、26、136 
AF 補助光、26、76、116 
AF モード、97 
AF □ック、42 
DPOF 指定、 9] 

EXR モード、34 
EVF/LCD 表示、]] 4 
円 nePixViewer 、 83 
HDMI 、 78 
Image Capture 、 84 
INF 日画面（表示)、] 2 
ISO 感度、已7、94 
に日ブラケティング、已日 
LCD (液晶モニター)、1日、]] 
MyFinePix Studio 、 8日 
NTSC 、 118 

ON/OFF (電源）スイッチ、22 


1已〇 
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PAL 、] ] 8 

Piet 目 ridge (ピクトブリッジ)、 87 
SDHC メモ IJ - 力ード、] 9、140 
SDXC メモ IJ - 力ード、19、140 
SD メモ IJ - 力ード、] 9、140 
US 巨接続、8已、87 

[ぁ] 

赤目補正、44、1日已、 1] 6 
明るさ（画面)、114 
明るさ（露出補正)、已] 

アップ□ー ド先設定、 ] 日2 
アフターサービス（修理)、 ] 已4 
アベレージほり光)、已2 
アンインストール（ソフトウェア）、82、8已 
印刷（プ IJ ント)、87 
インジケーターランプ、27 
インス!ル（ソフトウェア）、8日、83 
インテ U ジェントブレ防止、3已、97 
液晶モニター ( LCD )、 1日、]] 

エ U ア選択 （ AF モード)、97 

才ートエ U ア （ AF モード）、97 

才ート撮影（〇)、36 

才ートフォーカス （ AF )、 26、4し42 

才ートフラッシュ、44 

お気に入り、目已 

お店プ U ント、9日 

音量（シャッター音量、操作音量)、114 


音量（動画)、77 
音量（ボイスメモ)、109 

[わ、] 

海外で使うとさ、]2已 
顔キレイナビ（顔検出機能)、 6] 

画質モード、94 
カスタムホワイトバランス、已8 
カスタム（表示)、] 2、100 
カスタム（モード)、33 
カスタムモードの保存、33 
画像回転、1日7 
画像コピー、 ] 日8 
画像サイズ、94 

画面表示（切り替え)、] 2、13、7日 

画面（明るさの調整)、]] 4 

感度、已7、94 

切り抜さ、1日6 

記録画素数、]4已 

言語設定、23、112 

光学ズーム、2已 

工場出荷設定、93 

個人認識、62 

コ7 N 日.、]]3 

コマンドダイヤル、3日、31、32 

に] 

再生ズーム、66 
再生メニュー、 ] 日] 


再生モード、28、6已 
撮影ガイド表示、]] 8 
撮影画像表示、28、6已 
撮影可能範囲、]4已 
撮影可能枚数、]4日 
撮影詳細情報表示、7日 
撮影メニュー、93 
撮影モード、29 
シーン選択、39 

自動起動設定（ソフトウェア)、8し84 
自動追尾 （ AF モード)、97 
自動電源日 FF (オートパワーオフ）、 1] 已 
絞り優先、 3] 


シャッター音、]]4 

シャッター音量、]]4 

シャッタースピード、3日、3し32、146 

シャッターボタン、26 

シャッター優先、 3] 

シャープネス、96 
修理、 ] 已4 
消去、28、68 


焦点距離、]4已 
情報表示なし（表示)、] 2 
シヨルタ'-ストラップ、] 4 
スーパーマクロ、43 
スーパ ー i フラッシュ、44 
ズーム IJ ング、2已 
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スタンダード（表示)、] 2 
スポット（測光)、已2 
スライドシヨー、 ] 日3 
世界時計、]]] 

セットアップメニュー、]]] 
セルフタイマー、46 
全押し、26 
前後撮り連写、48 
操作音量、]] 4 
測光、已2 


[た〜な] 

ダイナミックレンジ、9已 
ダイナミックレンジ目 KT、 已日 
縦横自動回転再生、]]8 
超解像ズーム、97 
デジカメプ IJ ント、87 
手ブレ警告、4己、136 
テレビ接続、78 
電源、22 
動画再生、77 
動画撮影、7已 

動画中静止画撮影、75、98 
動作環境（ソフトウェア)、8日、83 
資トリミング、 ] 日6 
料内蔵メモ U -、 1し19 
圓曰時設定、23、川 


[は] 


プ□グラムシフト、3日 


配色設定、]] 8 
パソコン接続、8日 
発光禁止、44 

バッテリー、2、 ] 己、] 7、120 
バッテ IJ 一残量表示、22 
パノラマ再生、74 
半押し、26 
ピクチャーサーチ、 7] 

ピクトブ IJ ッジ、87 
ヒストグラム、] 3 
曰付あり設定（プ U ント予約)、 9] 
日付ありプリント （Piet 目 rid 旨目)、88 
ビデオ出力、]] 8 
ピント、26、4]、42、已4 
フイルムシミュレーション、9已 
フイルムシミュレーション BKT、 已日 
フオーカスモード、已3 
フオーカスリング、已4、117 
フオーマット（初期化)、]] 2 
フオトブックアシスト、72 
付属品、2 

フラッシュ、44、98 
プ U ント予約 (DPOF)s 91 
ブレ防止モード、]]已 
プレミアム EXR オート、34 
プ□グラム、3日 


プ□テクト、 ] 日已 
別売アクセヴリー、12日 
ヘルプ（ソフトウェア）、86 
ボイスメモ、 ] 日9 
ホワイトバランス、已8 

[ま〜や] 

マイク□サムネイル、67 
マク□撮影、43 
マナーモード、27、112 
マニュアル、32 
マルチ再生、67 
マルチ（測光)、已2 
メモ U- 力ード、19、140 
モードダイヤル、29 
モニター明るさ、]]4 
モニター晴天モード、 ]] 4 


[5 〜わ] 

リサイズ、 ] 日7 
IJ セット、]]2 
連写、48 

露出インジケーター、32 
露出補正、已] 


1已2 


I _ ソフトウエアのお Ba い合わせについて 


1お問い合わせの前にお確かめください。 

Iソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書（本書）やソフトウェアのヘルプか 
ら調べることびでさます。 

2富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

(http://fujifilm.jp/suiDiDO け/ di 呂 italcamera/index.htnnl)、 またはインターネットメ 
ニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。 

ク巻末のお問い合わせ巧に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

一 より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。 
-カメラの機種名 

-ソフトウェアのパ'-ジョンまたは CD-R 日 M のタイトル 
• エラーメッセージ 

-どのようなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？/カメラの状態は？/ 
トラブルび発生する頻度は？ 

•ご使用の PC 機種名、日 S バージョン、他の接続機器名 


ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あ5かじめご了承ください。 
•あ5かじめ「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


アフターサービスについて 


保証書 


保証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切に保存 
して < ださい。 

保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせてい 
たださます。保証規定に基づ<修理をご依頼になる場合には、必 
ず保証書を添付して<ださい。なお、お買上げ店または修理ヴー 
ビスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様 
にてご負担願います。 


修理 


■調子び悪いときはまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覽ください。使い方の問題か、故障か 
迷うときは、 FinePix サポートセンターへお問い合わせください。 
電話番号び巻末に記載されています。 

■故障と思われるときは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーショ 
ンに修理をご依頼<ださい。富±フイルム修理サービスセンター、 
サービスステーションのご案内び巻末にあります。依頼ち法は、次 
のページの中からお客様のご都合によりお選びください。 

■修理ご依頼に際してのご注意 

-本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていたださ、必要事項を 
ご記入の上、製品に添付して<ださい。「修理依頼票」は、故障箇 
所を正確に把握し、适速な修理を行ラための貴重な資料になります。 
-修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 
欄にご記入<ださい。ご指定のないとさは、修理を進めさせてい 
たださます。なお、見積は有料となります。 

M -落下•衝撃、砂•ミ尼かぶり、冠水•浸水などにより、修理をしても機 
能の維持び困難な場合には、修理をお断りする場合ちあります。 


■修理部品について 

-本製品の巧修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有してお 
りますので、この期間中は原則として修理をお弓Iさ受けいたしま 
す。ただしこの期間中であってわ、部品都合等により、同等の製 
品に交換させていただ<場合わあります。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む 
ユニットと交換させていただ<場合びあります。交換した部品 
およびユニットは回収いたします。交換部品び必要な場合には、 
修理をご依頼されるとさにその旨をお伝え<ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切に保護 
するため、個人情報保護に関する法令を遵守するととわに、電話問 
い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 
報を次のよラに取り扱います。 

1 . お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社から 
の回答、修理サービスの提供およびその後のユーヴーヴポート 
の目的にのみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業を、修理業務担当会社、その他の協力会社に当 
社び作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内で 
お客様の個人情報を開示することびございます。開示に当たりま 
しては、盗難•漏巧等の事故を防止し、また当社より委託した作 
業於外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 
円 ne 円 X ヴポートセンター等のお問い合わせ先、富±フイルム 
修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーシヨ 
ン宛にお願いいたします。 
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アフターサービスについて 


修理の依頼方法は、下記の中か5お客様のご都合に合わせてお選びください。 


参 円 ne 円 X クイックリペアサービス 

r お預かり」 • け困包」 • 「修理」-「お届け」をワンパックにした、 
お預かりからお届けまでび最短3曰の宅配修理サービスです。 

-申し込みは、じ(下から選択してください。 

【クイックリペアサービス申し込み先】 

インターネット： 

http://repairlt.fujifilm.cQ.jp/quick/index.php 
電話： 〇已 0-3786- 1020 

※受付時間：月〜 ± 9:00-1 7:00 ( 曰•祝曰-年末年始を除く） 
ファクス： 〇已 0-3786-2040 

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。 
•当社指定の宅配業ちび、ご指定の曰時にお預かりに伺い、修 
理完了品をご自宅までお届けします。 

-保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金び必要です。 

また有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

-修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い 
<ださい。 


•富±フイルム修理ヴービスセンターへの送付修理 


ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して 
<ださい。 

修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い 
<ださい。 


• Fine 円 X 特急修理ヴービス（持込修理） 

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象と 

した、日0分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。 

-機種-故障の内容によっては、対応できない場合びあります。 

-サービスステーション窓□の状況によっては、対応でさない 
場合びあります。 

-円 ne 円 X 特急修理サービスを実施している当社サービスステー 
ションについては、0日 0-3786-1 040に電話するか、当社 
ホームぺージ： http://fujifilmjp/suppo 「 t/di 旨 italcamera/ 
repairservice/servicestation/index.html をご覽くにでし、 

-その場で修理を行ラことびでさます。後曰引さ取りをでさます。 

-特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 
償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

-修理料金は、お引さ取り時にサービスステーション窓□でお 
支払い <ださい。 


•お買上げ店への持込修理 

-修理料金およびその支払いち法については、お持ちいただい 
たお店にご確認ください。 

















修理依頼票 


フ U ガナ 
お名前 
ご住所 


製品名（型名） 

修理品への添付[□保証書 - 

□( 

□ ( __ 

見積 [□要（修理金額 

見積連絡ち法 □電話 - 

故障症状（故障時の様テ）_ 

ご購入時期 1^0 年 月 

修理履歴 □初回 - 


発生頻度 

□開始時のみ - 

□いっち - 

□時ぐ （ 曰に 

回） 

動作モード 

□再生時 - 

□撮影時 - 

□シヨックを与えると 


他機との接続 

□無 - 

□有（接続機 


) 

使用電源 







《予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

《本紙は拡大コピーしてお使い<ださい。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください。 
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FUJEfILIVI 


富 ± フイルム株式会社 


垂本製品に関するお問し、合ねせは… ※予め「ァフターヴービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 

富±フイルム FinePix ヴポートセンター tel 050-3786-1060 ご利用し、ただけなし、場合は0228 -30-2992 

謂品帮曼 (5 日 4.0 祝端末選帯器く〜)午後 5:00 fax 050-3786-2060 受付時間: 24 時間(返信対応は電話の受付時間と同-でず） 


参本製品の関連情報は… 


※鮮社ホームページ http://fujmim.jp/ の自己解ミ夫に役立つ 「Q&A 検索」もご利用ください。 


■ 修理ヴービス Q&A 修理依頼ち法、紛失した付属品の購入ち法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 

http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / faq / after / index.htnnl 


■修理納期検索ヴービス東京もしくは大阪のヴービスステーシヨンおよび富±フイルム修理ヴービスセンターへ修理依頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。 
http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / repair / certificate.jsp 


■円 nePix 修理概算 当社ヴービスステーシヨンに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。 

見積ヴービス http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / estimate / index.php 


看1疹1 里の受付 I ま••- ※詳細は本文中の「ァフターヴービスについて」をご覧ください。また、予め「ァフターヴービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

■修理のご相談受付窓口 

討フイルム修理ヴ-ビスセンタ- TEL 050-3786-1040 午前 9:00 〜午後 5:40 ±曜日午前 10:00 〜午後 5:00 

FAX 050-3786-2040 受付時間: 24 時間(返信対応は電話の受付時間と同一でず） 

■修理品ご送付受付窓口 

冨±フイルム修理ヴービスセンター 干 989-5501 宮城県栗原市若柳字川化中文字 9 日- 1/TEL:050-378 目- 1040 

►お急ざの場合は、全国どこからでら [ FinePix クイックリペアヴービス】お預かりからお届け迄が最短3曰の宅配修理ヴービス 

http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / quick / index.php / TEL :050-3786- 1020 

►お近くにヴービスステーシヨンがあれば 【 FinePix 特急修理ヴービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービス 

※故障の内容によっては、対応できない場合びあります。 

ヴービスステーシヨンにつきましては、蹲社ホームぺージ http :// fujifilm . jp / または上記のく修理のご相談受付窓口>にて 
ご確認-お問い合わせください。 

•本製品外の富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター (月曜日〜金曜日午前9:30〜午後日: 00) TEL 03-5786-1712 






